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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 

22 Φεβρουάριου 2011 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 10 

Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλί¬ 
ου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.)· 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανι¬ 
σμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον 
Α.Ν. 585/1945 (Α'242). 

2. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύ- 
σεως» (Α'139). 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'98). 

4. Την από 29.1.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών 
Φ.3220/7/ΑΣ 160 «Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράν» (Α' 22). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

6. Τις υπ’ αριθ. 38/2009, 205/2010 και 11/2011 γνωμοδο¬ 
τήσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας μετά από πρό¬ 
ταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής 
Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφά¬ 
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερο¬ 
μηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από 
το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη 
χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με 
τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, 
προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του 


Ιράν, και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από 
το ελληνικό έδαφος, όλων των αντικειμένων, υλικών, 
εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορού¬ 
σαν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του Ιράν που 
σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπεξεργασία ή βαρύ 
ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρη¬ 
νικών όπλων, και πιο συγκεκριμένα: 

(α) αυτών που ορίζονται στα κεφάλαια Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, 
Β.6 και Β.7 της Ενημερωτικής Εγκυκλίου (ΙΝΡΘΙΒΘ)/254/ 
Βθν.8/Μέρος(ΡδΓί)1 του εγγράφου 3/2006/814 του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως 
Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
(β) αυτών που ορίζονται στα κεφάλαια Α.1 και Β.1 
της Ενημερωτικής Εγκυκλίου (ΙΝΕΘΙΒΘ)/254/Ββν.8/Μέ- 
ρος (Ρ3Γί)1 του εγγράφου 3/2006/814 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα 
Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση 
την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά: 

(ί) εξοπλισμού που καλύπτεται από το κεφάλαιο Β.1, 
όταν ο εξοπλισμός αυτός αφορά αντιδραστήρες ελα¬ 
φρού ύδατος, 

(ϋ) ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού, που καλύπτεται 
από το κεφάλαιο Α.1.2, όταν αυτό είναι ενσωματωμένο 
σε συναρμολογημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου για 
τέτοιους αντιδραστήρες, 

(γ) αυτών που ορίζονται στο έγγραφο 3/2006/815 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως 
Παράρτημα Γ του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
με εξαίρεση την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά των 
αντικειμένων που καλύπτονται από το είδος 19.Α.3 της 
Κατηγορίας II, 

(δ) οποιωνδήποτε επιπρόσθετων αντικειμένων, υλικών, 
εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, που καθορίζονται 
ως απαραίτητα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από 
την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 
18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλεί¬ 
ας του Ο.Η.Ε., τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό ή 
επανεπεξεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συ¬ 
στημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 

Αρθρο 2 

Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερο¬ 
μηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
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η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από 
το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη 
χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη 
χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, προς 
το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, 
και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το 
ελληνικό έδαφος, των ακόλουθων αντικειμένων, υλικών, 
εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας: 

(α) αυτών που ορίζονται στην Ενημερωτική Εγκύ¬ 
κλιο (ΙΝΡΟΙΒΟ)/254/Ββν.7/Μέρος (Ραιΐ) 2 του εγγράφου 
3/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που 
παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν 
ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπεξεργασία ή 
βαρύ ύδωρ, 

(β) οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, τα οποία δεν 
προσδιορίζονται στα έγγραφα 3/2006/814 ή 3/2006/815 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθενται 
ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος, εάν οι αρμόδιες ελληνικές 
αρχές κρίνουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δρα¬ 
στηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπε- 
ξεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συστημάτων 
μεταφοράς πυρηνικών όπλων, 

(γ) οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, εάν οι αρμόδιες 
ελληνικές αρχές κρίνουν ότι θα μπορούσαν να συμβά¬ 
λουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με άλλα θέματα, αναφορικά με τα οποία ο Διεθνής 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει 
ανησυχίες ή έχει χαρακτηρίσει ως εκκρεμή. 

Άρθρο 3 

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι, για την 
προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όλων των αντικειμέ¬ 
νων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, που 
καλύπτονται από τα έγγραφα 3/2006/814 και 3/2006/815 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθενται 
ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος, η εξαγωγή των οποίων στο 
Ιράν δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 1, 
παράγραφοι (β) και (γ) και του άρθρου 2, παράγραφος 
(α) του παρόντος προεδρικού διατάγματος: 

(α) πληρούνται, όπως αρμόζει, οι απαιτήσεις των Κα¬ 
τευθυντήριων Γραμμών, όπως ορίζονται στα έγγραφα 
3/2006/814 και 3/2006/985 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Ο.Η.Ε., τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Β 
και Δ αντιστοίχως του παρόντος προεδρικού διατάγ¬ 
ματος, και 

(β) έχουν αποκτήσει και είναι σε θέση να ασκήσουν 
αποτελεσματικά το δικαίωμα επαλήθευσης της τελικής 
χρήσης και της τοποθεσίας της τελικής χρήσης οποιου- 
δήποτε παρεχόμενου αντικειμένου, και 
(γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, που συστήθηκε βά¬ 
σει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός δέκα ημερών 
σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά, 
και 

(δ) σε περίπτωση αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, 
αγαθών και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στο 
έγγραφο 3/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος 


προεδρικού διατάγματος, ενημερώνουν επίσης και τον 
ΔΟΑΕ εντός δέκα ημερών σχετικά με την προμήθεια, 
την πώληση ή τη μεταφορά. 

Άρθρο 4 

Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερο¬ 
μηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
η παροχή στο Ιράν οποιοσδήποτε τεχνικής βοήθειας ή 
εκπαίδευσης, οικονομικής βοήθειας, επενδύσεων, μεσι¬ 
τείας ή άλλων υπηρεσιών, και η μεταφορά οικονομικών 
πόρων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθεια, 
την πώληση, τη μεταφορά, την κατασκευή ή χρήση των 
απαγορευμένων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγα¬ 
θών και τεχνολογίας που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 
2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

Άρθρο 5 

Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερο¬ 
μηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμ¬ 
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
η προμήθεια από το Ιράν οποιουδήποτε από τα αντικεί¬ 
μενα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα 3/2006/814 και 
3/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που 
παρατίθενται ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, από έλληνες υπη¬ 
κόους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική 
σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων 
στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή 
όχι από το έδαφος του Ιράν. 

Άρθρο 6 

Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 1, 2 και 4 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται 
όταν η Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 
18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Ο.Η.Ε., κρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, 
ότι μια τέτοια προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή παροχή 
αντικειμένων ή βοήθειας, που περιγράφονται στα άρθρα 
1,2 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, σαφώς 
δεν θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του 
Ιράν, που στηρίζουν τις ευαίσθητες, ως προς τη διάδο¬ 
ση, πυρηνικές του δραστηριότητες και την ανάπτυξη 
συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων περιπτώσεων όπου τα αντικείμενα αυτά ή 
η βοήθεια προορίζονται για σκοπούς που σχετίζονται 
με τρόφιμα και για αγροτικούς, ιατρικούς ή άλλους αν¬ 
θρωπιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι: 

(α) οι συμβάσεις για την παράδοση των αντικειμένων 
αυτών ή της βοήθειας αυτής περιλαμβάνουν κατάλληλες 
εγγυήσεις τελικού χρήστη, και 

(β) το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσει τα 
αντικείμενα αυτά σε ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, 
πυρηνικές δραστηριότητες ή για την ανάπτυξη συστη¬ 
μάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 

Αρθρο 7 

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιούν στην Επι¬ 
τροπή, που συστήθηκε με την παράγραφο 18 της απόφα¬ 
σης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., 
την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ή τη διέλευση 
μέσω αυτής, των προσώπων που προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου 
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Ασφαλείας, που παρατίθεται ως Παράρτημα Α του πα¬ 
ρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και πρόσθετων 
προσώπων, που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
ή την Επιτροπή ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή 
παρέχουν υποστήριξη στις ευαίσθητες, ως προς τη δι¬ 
άδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και στην 
ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάμειξης στην προμήθεια των 
απαγορευμένων αντικειμένων, αγαθών, εξοπλισμού, υλι¬ 
κών και τεχνολογίας που προσδιορίζονται από τα μέτρα 
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγ¬ 
ματος και υπόκεινται στα μέτρα αυτά, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου μια τέτοια μετακίνηση αφορά δρα¬ 
στηριότητες που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα 
που παρατίθενται στο άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια 
(ί) και (ϋ) του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

Άρθρο 8 

1. Η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής 
Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στην ελληνική 
επικράτεια σε έλληνες υπηκόους. 

2. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικούς παράγοντες, καθώς 
επίσης και την ανάγκη να εκπληρωθούν οι στόχοι της 
απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Ο.Η.Ε., μεταξύ άλλων και όπου εφαρμόζεται το Αρθρο 
XV του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατο¬ 
μικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί με το Νομοθετικό 
Διάταγμα 3730/1957 (ΑΊ49). 

Άρθρο 9 

1. Δεσμεύονται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, κεφά¬ 
λαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί 
πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια κατά 
την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της 
απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Ο.Η.Ε. ή οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία 
ανήκουν ή ελέγχονται από τα πρόσωπα ή τους φορείς 
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 
1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που παρατί¬ 
θεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού δια¬ 
τάγματος, καθώς και αυτά επιπρόσθετων προσώπων ή 
φορέων που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή 
την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 
της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Ο.Η.Ε., ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέ¬ 
χουν υποστήριξη στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, 
πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη 
συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, ή από πρό¬ 
σωπα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με 
εντολές τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται 
από αυτά, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων. Επί¬ 
σης, δεν τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος αυτών 
των προσώπων ή φορέων, από έλληνες υπηκόους ή από 
οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς εντός της ελληνικής 
επικράτειας, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ή οικονομικοί πόροι. 

2. Τα μέτρα της ανωτέρω παραγράφου θα παύσουν 
να ισχύουν αναφορικά με τα πρόσωπα ή τους φορείς 
που περιγράφονται σε αυτή εάν και όταν το Συμβούλιο 
Ασφαλείας ή η Επιτροπή, που συστήθηκε με την πα¬ 


ράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα διαγράψει από το Παράρτημα 
της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
που παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προ¬ 
εδρικού διατάγματος. 

Άρθρο 10 

Τα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρη¬ 
ματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι 
αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: 

α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, 
φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα 
και δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά 
για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και 
την απόδοση πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετί¬ 
ζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή 
χρεώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπη¬ 
ρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμέ¬ 
νων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων 
και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που 
συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 
1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., της 
πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση 
σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ή οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνη¬ 
τική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων 
ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, 

β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋ¬ 
πόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή, 

γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητι¬ 
κής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα 
εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό 
την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εκδό- 
θηκε πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία 
υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., δεν είναι προς όφελος ενός προ¬ 
σώπου ή φορέα που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρ¬ 
χές στην Επιτροπή. 

δ) είναι απαραίτητα για δραστηριότητες που σχε¬ 
τίζονται άμεσα με τα αντικείμενα που ορίζονται στο 
άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια (ί) και (ϋ) του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος και έχουν γνωστοποιηθεί από 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή. 

Αρθρο 11 

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν, 
από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης 
της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Ο.Η.Ε., την πίστωση των λογαριασμών που έχουν 
δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, με τόκους ή άλλα 
έσοδα που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή με 
πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών 
ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν 
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από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία κατά την 
οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στις διατάξεις 
του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, 
άλλα έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται 
στα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος και παραμένουν δεσμευμένοι. 

Άρθρο 12 

Τα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος δεν εμποδίζουν κάποιο από τα πρόσωπα 
ή φορείς που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της από¬ 
φασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο 
παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρι¬ 
κού διατάγματος, από το να καταβάλει πληρωμή που 
οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από την 
εγγραφή του στο εν λόγω Παράρτημα της απόφασης 
1737 (2006), υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελλη¬ 
νικές αρχές έχουν κρίνει ότι: 

(α) η σύμβαση δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα 
απαγορευμένα αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά, τε¬ 
χνολογίες, βοήθεια, εκπαίδευση, οικονομική βοήθεια, επεν¬ 
δύσεις, μεσιτεία ή υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 
1, 2 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 

(β) η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από 
πρόσωπο ή φορέα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, 
και κατόπιν γνωστοποίησης, από τις αρμόδιες ελληνι¬ 
κές αρχές προς την Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της 
παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβου¬ 
λίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., της πρόθεσης να προβούν σε 
τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να δώσουν την 
άδεια, όπου χρειάζεται, για την άρση της δέσμευσης των 
κεφαλαίων, των άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 
οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες 
ημέρες πριν την παροχή της εν λόγω άδειας. 


Άρθρο 13 

Απαγορεύεται η εξειδικευμένη διδασκαλία ή εκπαίδευ¬ 
ση Ιρανών υπηκόων, εντός της ελληνικής επικράτειας 
ή από έλληνες υπηκόους, σε επιστημονικούς κλάδους 
οι οποίοι θα συνέβαλαν στις ευαίσθητες, ως προς τη 
διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και στην 
ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. 

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ¬ 
ση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό 
και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παι¬ 
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας την εκτέ¬ 
λεσή του. 

Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 


ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Α. Φορείς που εμπλέκονται στο πυρηνικό πρό¬ 
γραμμα 

1. Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν 

2. Εταιρεία Ενέργειας Μοεβαίι (Πάροχος για τον ερευ¬ 
νητικό αντιδραστήρα Α40 -ΑγθΙ<) 

3. ΚαΙα-ΕΙβοίπο (επίσης γνωστή και ως ΚαΙαγο ΕΙθοΙιίο) 
(Πάροχος για το Πειραματικό Εργοστάσιο Εμπλουτισμού 
Καυσίμου (ΡΡΕΡ)-Ν3ί3ηζ) 

4. Εταιρεία Ρ3Γ3 Τγ33Ιί (εμπλέκεται στο φυγοκεντρικό 
πρόγραμμα, αναφέρεται στις εκθέσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 

5. Ρ3Γ3γ3ηό Τοοόπίςυθ (εμπλέκεται στο φυγοκεντρικό 
πρόγραμμα, αναφέρεται στις εκθέσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 

6. Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών (φορέας- 
ομπρέλα, ο οποίος ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυ¬ 
νας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΜΟϋΑΡί), κάποιοι από τους υποκείμενους φορείς του 
οποίου έχουν εμπλακεί στο φυγοκεντρικό πρόγραμ¬ 
μα κατασκευάζοντας εξαρτήματα, και στο πυραυλικό 
πρόγραμμα) 

7.7ΐή οί Τίτ (υποκείμενος φορέας του Οργανισμού Αμυ¬ 
ντικών Βιομηχανιών (ϋΙΟ), ευρέως γνωστός ως άμεσα 
εμπλεκομένος στο πυρηνικό πρόγραμμα) 

Β. Φορείς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα βαλλιστι¬ 
κών πυραύλων 

1. Βιομηχανικός Όμιλος δόβΐιίά ΗοπιιτιβΙ (3ΗΙΌ) (υπο¬ 
κείμενος φορέας του Οργανισμού Αεροδιαστημικών 
Βιομηχανιών, ΑΙΟ) 

2. Βιομηχανικός Όμιλος δόβΐιίά Ββράβπ (3ΒΙΟ) (υπο¬ 
κείμενος φορέας του Οργανισμού Αεροδιαστημικών 
Βιομηχανιών, ΑΙΟ) 

3. Βιομηχανικός Όμιλος Ρ3 )γ (πρώην Εργοστάσιο 
Διατάξεων Ελέγχου Ηλεκτρονικών Συστημάτων, υπο¬ 
κείμενος φορέας του Οργανισμού Αεροδιαστημικών 
Βιομηχανιών, ΑΙΟ) 

Γ. Πρόσωπα που εμπλέκονται στο πυρηνικό πρό¬ 
γραμμα 


1. Μοίιαπιιτιβά Οβηηβάί, Αντιπρόεδρος'Ερευνας & Ανά¬ 
πτυξης του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν 
(ΑΕΟΙ). 

2. Βθάιτιαη Αδρβφουη Επιχειρησιακός Διευθυντής 
(ΑγβΙ<). 

3. Οβννοοά Αράβ-ϋβηί, Επικεφαλής του Πειραματικού 
Εργοστασίου Εμπλουτισμού Καυσίμου (ΡΡΕΡ) (ΝαΙβηζ). 

4. Είΐ53π Μοη3)θΠΉ, Διευθυντής Κατασκευαστικών Προ¬ 
γραμμάτων, Ν313ΠΖ. 

5. ϋαί3Γ Μοίΐ3πιπΐ3άί, Τεχνικός Σύμβουλος του Οργα¬ 
νισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ) (υπεύθυ¬ 
νος για τη διαχείριση παραγωγής των φυγοκεντρικών 
βαλβίδων). 

6. ΑΙί Η3)ίηί3 ΙθίΐΒόαάί, Γ ενικός Διευθυντής της Εταιρεί¬ 
ας Ενέργειας ΜοεόβΙι. 

7. Αντιστράτηγος Μοίιβπιπιβά Μθάάί Νθ)3ά Νουπ, Πρύ¬ 
τανης του Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας ΜβΙθΚ 
ΑβΙίΙβγ (Τμήμα Χημείας, συνδεόμενο με το Υπουργείο 
Αμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυ¬ 
νάμεων (ΜΟϋΑΡί), έχει διεξάγει πειράματα πάνω στο 
βηρύλλιο). 

Δ. Πρόσωπα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα βαλ¬ 
λιστικών πυραύλων 

1. Στρατηγός Ηοεοίη δβΐίπιί, Διοικητής της Αεροπορί¬ 
ας, Σώμα Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (ΙΒΟΟ) 
(Ρ3δ03Γ3π). 

2. Αίιπιαά νβίιίά 033ΐ]θΓάί, Διευθυντής Οργανισμού Αε¬ 
ροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ). 

3. Βοζα-ΘΙιοΙί ΕδπιαοΙί, Διευθυντής Διεύθυνσης Εμπορί¬ 
ου & Διεθνών Υποθέσεων, Οργανισμός Αεροδιαστημικών 
Βιομηχανιών (ΑΙΟ). 

4. Β3άπΐ3ηγ3Γ ΜογΙθζη ΒβάπιβηγεΓ, Διευθυντής Διεύ¬ 
θυνσης Οικονομικών & Προϋπολογισμού, Οργανισμός 
Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών (ΑΙΟ). 

Ε. Πρόσωπα που εμπλέκονται και στο πυρηνικό πρό¬ 
γραμμα και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων 

1. Υποστράτηγος Υβάγβ ΒαίΊίιη 53ΐανί, Διοικητής, 
Σώμα Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (ΙΒΟΟ) 
(Ρ3δά3Γ3Π) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Έγγραφο 3/2006/814 Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

3/2006/814 
Διανομή: Γενική 
13 Οκτωβρίου 2006 
Αγγλικά 

Αρχικό Κείμενο: Γαλλικά 

Επιστολή της 13ης Οκτωβρίου 2006 του Μόνιμου Αντι¬ 
προσώπου της Γαλλίας στον ΟΗΕ προς τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία, τα υλικά, 
τον εξοπλισμό, τα αγαθά και την τεχνολογία που σχε¬ 
τίζονται με τα πυρηνικά προγράμματα (βλ. παράρτημα). 
Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν προβαίνατε στις απαραί¬ 
τητες ρυθμίσεις ώστε ο εν λόγω κατάλογος να εκδοθεί 
ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

(Υπογεγραμμένο) Θοβιί-Μβιό άθ Ε3 330 Ιιθγθ 

3/2006/814 

Παράρτημα της επιστολής της 13ης Οκτωβρίου 2006 
του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Γαλλίας στον ΟΗΕ προς 
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

[Αρχικό Κείμενο: Αγγλικό] 

Κατάλογος των στοιχείων, των υλικών, του εξοπλι¬ 
σμού, των αγαθών και της τεχνολογίας που σχετίζονται 
με τα πυρηνικά προγράμματα 

ΔΟΑΕ 

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
Ενημερωτική Εγκύκλιος 

ΙΝΕΟΙΒΟ/254/Ββν.8/Ρ3ΐ11 1 
Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2006 

Γ ενική Διανομή 
Αρχικό Κείμενο: Αγγλικό 

Μηνύματα που ελήφθησαν από συγκεκριμένα Κράτη 
Μέλη όσον αφορά στις Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την Εξαγωγή Πυρηνικού Υλικού, Εξοπλισμού και Τεχνο¬ 
λογίας 

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας έλαβε Ρηματικές Διακοινώσεις, της 
1ης Δεκεμβρίου 2005, από τους Μόνιμους Αντιπροσώ¬ 
πους της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Αυστρίας, 
της Λευκορωσίας, του Βελγίου, της Βραζιλίας, της Βουλ¬ 
γαρίας, του Καναδά, της Κίνας, της Κροατίας, της Δημο¬ 
κρατίας της Τσεχίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, 
της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέ¬ 
ας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, 
της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της 
Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Νότιας 
Αφρικής, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της 
Τουρκίας, της Ουκρανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον Οργανισμό, όσον 

1 ΙΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ρ3ΓΙ 2 όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει Κα¬ 
τευθυντήριες Γραμμές για τη μεταφορά εξοπλισμού, υλικών, 
λογισμικού και συναφούς τεχνολογίας διπλής χρήσης που 
σχετίζονται με πυρηνικά. 


αφορά στην εξαγωγή πυρηνικού υλικού, εξοπλισμού και 
τεχνολογίας. 

2. Στόχος των Ρηματικών Διακοινώσεων είναι να πα¬ 
ρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις κατευθυντή¬ 
ριες γραμμές των εν λόγω κρατών για τις πυρηνικές 
μεταφορές. 

3. Εν όψει της επιθυμίας που εκφράστηκε στο τέλος 
κάθε Ρηματικής Διακοίνωσης, επισυνάπτεται το κείμενο 
των Ρηματικών Διακοινώσεων. Αναπαράγεται επίσης πλή¬ 
ρως και το παράρτημα των Ρηματικών Διακοινώσεων. 

ΙΝΡΟΙΒΟ/ΣδΤ/Ββν.δ/ΡθίΤΙ 1 
Φεβρουάριος 2006 

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της [ονομασία χώρας] εκ¬ 
φράζει το σεβασμό της στον Γενικό Διευθυντή του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και 
έχει την τιμή να αναφερθεί στη [σχετική προηγούμενη 
επικοινωνία] που αφορά στην απόφαση της Κυβέρνη¬ 
σης της [Ονομασία Χώρας] να ενεργεί σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές περί Πυρηνικών Μεταφορών 
που δημοσιεύονται επί του παρόντος ως έγγραφο 
ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Βθν.7/Ραι1 1, περιλαμβανομένων των Πα¬ 
ραρτημάτων του. 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε να 
τροποποιήσει ορισμένα τμήματα του Μέρους 1 των Κα¬ 
τευθυντήριων Γραμμών, προκειμένου να ορίσει με μεγα¬ 
λύτερη σαφήνεια το πρότυπο υλοποίησης, το οποίο τα 
Κράτη που Συμμετέχουν στην Ομάδα Πυρηνικών Προμη¬ 
θευτών (Ν30) θεωρούν ως πρωταρχική προϋπόθεση για 
την εκτέλεση των Κατευθυντήριων Γ ραμμών, ως εξής: 

-Οσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά 
στοιχείων του καταλόγου ενεργοποίησης ή σχετικής 
τεχνολογίας σε Κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά όπλα, 
προστέθηκε επιπλέον κείμενο στην παράγραφο 4(α) 
προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις 
οποίες ένας προμηθευτής εξουσιοδοτεί τις εν λόγω 
μεταφορές. 

- Όσον αφορά στους ελέγχους της επαναμεταφοράς 
στοιχείων του καταλόγου ενεργοποίησης και σχετικής 
τεχνολογίας, ένα νέο εδάφιο (δ) προστέθηκε στην πα¬ 
ράγραφο 9 προκειμένου να τονίσει το γεγονός ότι οι 
προμηθευτές πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς εάν 
ο παραλήπτης δεν έχει κατορθώσει να αναπτύξει κα¬ 
τάλληλους και αποτελεσματικούς ελέγχους των εθνικών 
εξαγωγών και μεταφορτώσεων. 

- Μία νέα παράγραφος 15 εισήχθη στο Μέρος 1 των 
Κατευθυντήριων Γ ραμμών, ως απάντηση στις υποχρεώ¬ 
σεις βάσει της Απόφασης 1540 του Συμβουλίου Ασφα¬ 
λείας του ΟΗΕ. Η νυν παράγραφος 15 αναριθμήθηκε σε 
16 και αναλόγως αναριθμήθηκαν και όλες οι επόμενες 
παράγραφοι. 

- Τέλος, νέο επιπλέον κείμενο εισήχθη και στη νέα 
αναριθμημένη παράγραφο 16 ώστε να αναπτύξει λεπτο¬ 
μερώς την απόκριση της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευ¬ 
τών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις συμφωνίες 
μέτρων ασφαλείας. 

Χάριν σαφήνειας, αναπαράγεται στο προσάρτημα 
ολόκληρο το κείμενο των τροποποιημένων Κατευ¬ 
θυντήριων Γ ραμμών και τα Παραρτήματά του καθώς 
και ένας «Συγκριτικός Πίνακας των Αλλαγών των Κα¬ 
τευθυντήριων Γραμμών περί Πυρηνικών Μεταφορών» 
(ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Βθν.7/Ρ3Π 1).» 
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Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε να 
ενεργεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές όπως 
αυτές αναθεωρήθηκαν. 

Λαμβάνοντας την εν λόγω απόφαση, η Κυβέρνηση της 
[Ονομασία Χώρας] έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης 
της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
παράλληλη αποφυγή οποιοσδήποτε συμβολής της στη 
διασπορά πυρηνικών όπλων ή άλλων πυρηνικών εκρηκτι¬ 
κών συσκευών ή στην εκτροπή σε ενέργειες πυρηνικής 
τρομοκρατίας, καθώς και της ανάγκης διαχωρισμού του 
ζητήματος της διασφάλισης της μη-διασποράς και της 
μη-εκτροπής από τον εμπορικό ανταγωνισμό. 

[Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας], όσον αφορά στις 
εμπορικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής'Ενωσης, 
υλοποιεί την εν λόγω απόφαση εν όψει των δεσμεύσεών 
της ως Κράτος Μέλος της Ένωσης] 2 . 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] θα ήταν ευγνώ¬ 
μων εάν ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ ενημέρωνε 
όλα τα Κράτη Μέλη για την παρούσα Διακοίνωση και 
τα παραρτήματά της. 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της [Ονομασία Χώρας] δράτ- 
τεται της ευκαιρίας να επαναλάβει στον Γ ενικό Διευθυ¬ 
ντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας τους 
θερμούς χαιρετισμούς της. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΕ¬ 
ΤΑΦΟΡΩΝ 

1. Οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές όσον αφορά στα 
μέτρα ασφαλείας και στον έλεγχο εξαγωγών πρέπει 
να ισχύουν για τις πυρηνικές μεταφορές για ειρηνικούς 
σκοπούς σε οποιοδήποτε Κράτος δε διαθέτει πυρηνικά 
όπλα και, στην περίπτωση των ελέγχων των επαναμε- 
ταφορών, για μεταφορές σε οποιοδήποτε Κράτος. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι προμηθευτές έχουν θεσπίσει έναν 
κατάλογο ενεργοποίησης εξαγωγών. 

Απαγόρευση των πυρηνικών εκρηκτικών υλών 

2. Οι προμηθευτές πρέπει να εξουσιοδοτούν τη με¬ 
ταφορά στοιχείων ή σχετικής τεχνολογίας που καθο¬ 
ρίζονται στον κατάλογο ενεργοποίησης μόνο κατόπιν 
επίσημης κυβερνητικής διασφάλισης εκ μέρους των πα¬ 
ραληπτών, η οποία αποκλείει ρητώς τις χρήσεις που 
θα οδηγούσαν σε οποιαδήποτε πυρηνική εκρηκτική 
συσκευή. 

Φυσική προστασία 

3. (α) Το σύνολο των πυρηνικών υλικών και μονάδων 
που καθορίζονται από τον προσυμφωνημένο κατάλογο 
ενεργοποίησης πρέπει να τίθενται υπό αποτελεσματική 
φυσική προστασία ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσι¬ 
οδοτημένη χρήση και χειρισμός τους. Τα επίπεδα της 
φυσικής προστασίας που πρέπει να διασφαλιστούν σε 
σχέση με το είδος των υλικών, του εξοπλισμού και των 
μονάδων, έχει αποφασιστεί από τους προμηθευτές, λαμ¬ 
βάνοντας υπόψη της διεθνείς υποδείξεις. 

(β) Η υλοποίηση των μέτρων φυσικής προστασίας 
στη χώρα παραλαβής αποτελεί ευθύνη της Κυβέρνη¬ 
σης της εν λόγω χώρας. Παρόλα αυτά, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι όροι που συμφωνήθηκαν μεταξύ των 
προμηθευτών, τα επίπεδα φυσικής προστασίας στα 
οποία πρέπει να βασίζονται τα εν λόγω μέτρα, πρέπει 
να ρυθμίζονται με συμφωνία μεταξύ του προμηθευτή 
και του παραλήπτη. 

2 Η παρούσα παράγραφος περιλαμβάνεται μόνο στις ρηματικές 

διακοινώσεις των μελών της Ευρωπαϊκής'Ενωσης. 


(γ) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πραγματοποιούνται 
ειδικές ρυθμίσεις για τον σαφή ορισμό των ευθυνών 
για τη μεταφορά στοιχείων του καταλόγου ενεργο¬ 
ποίησης. 

Ασφαλιστικά Μέτρα 

4. (α) Οι προμηθευτές πρέπει να μεταφέρουν στοιχεία 
του καταλόγου ενεργοποίησης ή σχετική τεχνολογία 
σε Κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά όπλα, μόνο όταν 
το Κράτος παραλαβής έχει θέσει σε ισχύ συμφωνία με 
τον ΔΟΑΕ, η οποία απαιτεί την εφαρμογή μέτρων ασφα¬ 
λείας για όλα τα αρχικά και ειδικά σχάσιμα υλικά στις 
τρέχουσες και μελλοντικές ειρηνικές δραστηριότητές 
του. Οι προμηθευτές πρέπει να εξουσιοδοτούν τις εν 
λόγω μεταφορές μόνο κατόπιν επίσημων κυβερνητικών 
διασφαλίσεων από τον παραλήπτη ότι: 

- εάν η ανωτέρω αναφερόμενη συμφωνία τερματι¬ 
στεί, ο παραλήπτης θα θέσει σε ισχύ συμφωνία με τον 
ΔΟΑΕ βάσει των υφισταμένων πρότυπων συμφωνιών 
περί μέτρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ, η οποία απαιτεί 
την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας για το σύνο¬ 
λο των στοιχείων του καταλόγου ενεργοποίησης και 
της σχετικής τεχνολογίας που μεταφέρονται από τον 
προμηθευτή ή των οποίων γίνεται επεξεργασία, ή πα- 
ράγονται ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις εν λόγω 
μεταφορές, και 

- εάν ο ΔΟΑΕ αποφασίσει ότι η εφαρμογή των μέ¬ 
τρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ δεν είναι πλέον δυνατή, ο 
προμηθευτής και ο παραλήπτης πρέπει να εκπονήσουν 
κατάλληλα μέτρα εξακρίβωσης. Εάν ο παραλήπτης δεν 
αποδεχτεί τα εν λόγω μέτρα, πρέπει να επιτρέψει κατό¬ 
πιν αιτήματος του προμηθευτή την αποκατάσταση των 
στοιχείων του καταλόγου ενεργοποίησης που έχουν 
μεταφερθεί και αποκομιστεί. 

(β) Οι μεταφορές που καλύπτονται από την παρά¬ 
γραφο 4 (α) προς Κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά 
όπλα χωρίς την ύπαρξη των εν λόγω συμφωνιών περί 
μέτρων ασφαλείας πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν θεωρούνται απαραίτητες 
για την ασφαλή λειτουργία των υπαρχουσών μονάδων 
και εάν στις εν λόγω εγκαταστάσεις εφαρμόζονται μέ¬ 
τρα ασφαλείας. Οι προμηθευτές πρέπει να ενημερώνουν 
και, εάν καταστεί απαραίτητο να ζητούν συμβουλές σε 
περίπτωση που προτίθενται να επιτρέψουν ή να αρνη- 
θούν τις εν λόγω μεταφορές. 

(γ) Η πολιτική που αναφέρεται στην παράγραφο 4 
(α) και 4 (β) δεν ισχύει για συμφωνίες ή συμβάσεις που 
έχουν συναφθεί κατά την ή πριν από την 3η Απριλίου 
1992. Στην περίπτωση των χωρών που τηρούσαν ή πρό¬ 
κειται να τηρούν την ΙΝΡ0ΙΒ0/254/Ββν.1/Ρ3ΐ1 1 μετά την 
3η Απριλίου 1992, η πολιτική ισχύει μόνο για συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί (πρόκειται να συναφθούν) μετά την 
ημερομηνία έναρξης τήρησης της ΙΝΡ0ΙΒ0/254/Βον.1/Ρ3ΐ1 
1 από αυτές. 

(δ) Βάσει των συμφωνιών για τις οποίες δεν ισχύει 
η πολιτική που αναφέρεται στην παράγραφο 4 (α) (βλ. 
παράγραφο 4 (β) και (γ)) οι προμηθευτές πρέπει να 
μεταφέρουν στοιχεία του καταλόγου ενεργοποίησης 
και σχετική τεχνολογία μόνο όταν καλύπτονται από τα 
μέτρα ασφαλείας του ΔΟΑΕ με ρήτρες διάρκειας και κά¬ 
λυψης που συμμορφώνονται με το έγγραφο του ΔΟΑΕ 
ΘΟν/1621. Παρόλα αυτά, οι προμηθευτές αναλαμβάνουν 
να προσπαθήσουν για τη συντομότερη δυνατή υλοποί¬ 
ηση της πολιτικής που αναφέρεται στην παράγραφο 4 
(α) βάσει των εν λόγω συμφωνιών. 
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(ε) Οι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν 
επιπλέον όρους προμήθειας ως εθνική πολιτική. 

5. Οι προμηθευτές αναθεωρούν από κοινού τις κοινές 
απαιτήσεις περί μέτρων ασφαλείας, όποτε καθίσταται 
απαραίτητο. 

Ειδικοί έλεγχοι σε ευαίσθητες εξαγωγές 

6. Οι προμηθευτές πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς 
στη μεταφορά ευαίσθητων μονάδων, τεχνολογίας και 
υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά 
όπλα και πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές. Εάν πρόκειται 
να μεταφερθούν μονάδες, εξοπλισμός ή τεχνολογία 
εμπλουτισμού ή επανεπεξεργασίας, οι προμηθευτές 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραλήπτες να αποδέ¬ 
χονται, ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί για τις εθνικές 
μονάδες, την ανάμειξη του προμηθευτή και/ή την κα¬ 
τάλληλη πολυεθνική συμμετοχή στις τελικές μονάδες. 
Οι προμηθευτές πρέπει επίσης να προωθούν διεθνείς 
(περιλαμβανομένου και του ΔΟΑΕ) δραστηριότητες που 
αφορούν σε πολυεθνικά τοπικά κέντρα κύκλου καυσί¬ 
μων. 

Ειδικοί έλεγχοι σε εξαγωγές μονάδων, εξοπλισμού και 
τεχνολογίας εμπλουτισμού. 

7. Για τη μεταφορά μονάδας εμπλουτισμού, ή τεχνο¬ 
λογίας για αυτή, το κράτος που παραλαμβάνει πρέπει 
να συμφωνεί ότι ούτε η μονάδα που μεταφέρεται ούτε 
οποιαδήποτε μονάδα βασίζεται στην εν λόγω τεχνολο¬ 
γία, πρόκειται να σχεδιαστεί ή να λειτουργήσει για την 
παραγωγή ουρανίου εμπλουτισμένου κατά περισσότερο 
από 20% χωρίς τη συναίνεση του κράτους που προμη¬ 
θεύει, για την οποία πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΟΑΕ. 

Έλεγχοι σε υλικά των οποίων έχει γίνει προμήθεια ή 
αποκομιδή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυρη¬ 
νικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές 

8. Οι προμηθευτές πρέπει, προκειμένου να προάγουν 
τους στόχους των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών 
και να παρέχουν ευκαιρίες για την περαιτέρω μείωση 
των κινδύνων της διασποράς, να περιλαμβάνουν, όποτε 
αυτό καθίσταται απαραίτητο και εφικτό, σε συμφωνίες 
περί παροχής πυρηνικών υλικών ή μονάδων οι οποίες 
παράγουν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευ¬ 
ές, ρήτρες που απαιτούν την κοινή συμφωνία μεταξύ 
του προμηθευτή και του παραλήπτη όσον αφορά σε 
συμφωνίες περί επανεπεξεργασίας, αποθήκευσης, τρο¬ 
ποποίησης, χρήσης, μεταφοράς και επαναμεταφοράς 
οποιωνδήποτε υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για πυρηνικά όπλα και για άλλες πυρηνικές εκρηκτικές 
συσκευές. 

Έλεγχοι επαναμεταφοράς 

9. (α) Οι προμηθευτές πρέπει να μεταφέρουν στοιχεία 
του καταλόγου ενεργοποίησης ή σχετική τεχνολογία 
μόνο κατόπιν διαβεβαίωσης εκ μέρους του παραλήπτη 
ότι σε περίπτωση: 

(1) επαναμεταφοράς των εν λόγω στοιχείων ή σχετι¬ 
κής τεχνολογίας, 

ή 

(2) μεταφοράς στοιχείων του καταλόγου ενεργοποί¬ 
ησης που προέρχονται από μονάδες, οι οποίες είχαν 
αρχικά μεταφερθεί από τον προμηθευτή, ή με τη βο¬ 
ήθεια εξοπλισμού ή τεχνολογίας, η οποία είχε αρχικά 
μεταφερθεί από τον προμηθευτή, 

ο παραλήπτης της επαναμεταφοράς ή της μεταφοράς 
θα έχει παράσχει τις ίδιες διαβεβαιώσεις με εκείνες 
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που απαιτούνταν από τον προμηθευτή για την αρχική 
μεταφορά. 

(β) Επιπλέον, η συναίνεση του προμηθευτή πρέπει να 
απαιτείται για: 

(1) οποιαδήποτε επαναμεταφορά στοιχείων του κα¬ 
ταλόγου ενεργοποίησης ή σχετικής τεχνολογίας και 
για οποιαδήποτε μεταφορά αναφέρεται βάσει της πα¬ 
ραγράφου 9 (α) (2) από οποιοδήποτε Κράτος το οποίο 
δεν απαιτεί πλήρη μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 (α) των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμ- 
μών, ως προϋπόθεση για την παροχή. 

(2) οποιαδήποτε επαναμεταφορά μονάδων και εξοπλι¬ 
σμού εμπλουτισμού, επανεπεξεργασίας ή παραγωγής 
βαρέος ύδατος ή σχετικής τεχνολογίας, και για οποια¬ 
δήποτε μεταφορά μονάδων ή εξοπλισμού του ίδιου 
είδους που προέρχεται από στοιχεία τα οποία είχαν 
αρχικά μεταφερθεί από τον προμηθευτή. 

(3) Οποιαδήποτε επαναμεταφορά βαρέος ύδατος ή 
υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυρηνικά 
όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές. 

(γ) Για τη διασφάλιση του δικαιώματος συναίνεσης 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 (β), για οποιαδήποτε 
σχετική αρχική μεταφορά απαιτούνται διαβεβαιώσεις 
σε επίπεδο κυβερνήσεων. 

(δ) Οι προμηθευτές πρέπει να εξετάζουν το ενδε¬ 
χόμενο επιβολής περιορισμών στη μεταφορά στοιχεί¬ 
ων και σχετικής τεχνολογίας που καθορίζονται στον 
κατάλογο ενεργοποίησης εάν υπάρχει κίνδυνος επα- 
νεμεταφοράς που αντιβαίνει προς τις διαβεβαιώσεις 
που δόθηκαν βάσει της παραγράφου 9 (α) και (γ) ως 
αποτέλεσμα αδυναμίας του παραλήπτη να αναπτύσσει 
και να συντηρεί τους κατάλληλους, αποτελεσματικούς 
ελέγχους των εθνικών εξαγωγών και μετεπιβιβάσεων, 
όπως ορίζεται από την Απόφαση 1540 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Η Αρχή της Μη Διασποράς 

10. Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις των εν λόγω 
Κατευθυντήριων Γραμμών, οι προμηθευτές πρέπει να 
εγκρίνουν τη μεταφορά στοιχείων ή σχετικής τεχνολο¬ 
γίας που καθορίζεται στον κατάλογο ενεργοποίησης 
μόνο όταν είναι πεπεισμένοι ότι οι μεταφορές δε θα 
συμβάλλουν στη διασπορά πυρηνικών όπλων ή άλλων 
πυρηνικών εκρηκτικών συσκευών ούτε θα διοχετευθούν 
σε ενέργειες πυρηνικής τρομοκρατίας. 

Υλοποίηση 

11. Οι προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν νομικά μέτρα 
ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση 
των Κατευθυντήριων Γ ραμμών, περιλαμβανομένων ρυθ¬ 
μίσεων αδειοδότησης εξαγωγών, μέτρων επιβολής και 
ποινών για παραβιάσεις. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Φυσική Ασφάλεια 

12. Οι προμηθευτές πρέπει να προωθούν τη διεθνή 
συνεργασία στους τομείς της φυσικής ασφάλειας μέσω 
της ανταλλαγής πληροφοριών περί φυσικής ασφάλειας, 
της προστασίας των πυρηνικών υλικών κατά τη μετα¬ 
φορά, και της ανάκτησης των κλοπιμαίων πυρηνικών 
υλικών και εξοπλισμών. Οι προμηθευτές πρέπει να προ¬ 
ωθούν την ευρύτερη προσχώρηση στα σχετικά διεθνή 
όργανα, μεταξύ άλλων, και της Σύμβασης περί Φυσικής 
Προστασίας των Πυρηνικών Υλικών, καθώς και την υλο¬ 
ποίηση της Ενημερωτικής Εγκυκλίου (ΙΝΡΟΙΒΟ) 225, όπως 
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αυτή τροποποιείται κατά διαστήματα. Οι προμηθευτές 
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των εν λόγω δραστη¬ 
ριοτήτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΟΑΕ 
για την πρόληψη της διασποράς πυρηνικών όπλων και 
για την αντιμετώπιση της απειλής της πυρηνικής τρο¬ 
μοκρατίας. 

Στήριξη για αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας του 
ΔΟΑΕ 

13. Οι προμηθευτές πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες 
προσπάθειες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 
υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ. Οι προ¬ 
μηθευτές πρέπει επίσης να στηρίζουν της προσπάθειες 
του Οργανισμού να βοηθά τα Κράτη Μέλη στη βελτίωση 
των εθνικών τους συστημάτων υπολογισμού και ελέγχου 
του πυρηνικού υλικού και στην ενίσχυση της τεχνικής 
αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας. 

Παράλληλα, πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να στηρίζουν τον ΔΟΑΕ στην 
περαιτέρω ενίσχυση της αρτιότητας των μέτρων ασφα¬ 
λείας εν όψει των τεχνικών εξελίξεων και του γοργά 
αυξανόμενου αριθμού των πυρηνικών μονάδων, και να 
στηρίζουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που στοχεύουν 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
ασφαλείας του ΔΟΑΕ. 

Χαρακτηριστικά του σχεδιασμού μονάδων του κατα¬ 
λόγου ενεργοποίησης 

14. Οι προμηθευτές πρέπει να παροτρύνουν τους 
σχεδιαστές και τους κατασκευαστές των μονάδων 
του καταλόγου ενεργοποίησης να κατασκευάζουν τα 
τελευταία με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν την 
εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να ενισχύουν τη 
φυσική προστασία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον κίν¬ 
δυνο των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι προμηθευτές 
πρέπει να προωθούν την προστασία των πληροφορι¬ 
ών για τον σχεδίασμά των εγκαταστάσεων καταλόγου 
ενεργοποίησης, και να τονίζουν στους παραλήπτες την 
αναγκαιότητα της εν λόγω προστασίας. Οι προμηθευτές 
αναγνωρίζουν επίσης τη σπουδαιότητα της συμπερίλη- 
ψης χαρακτηριστικών ασφάλειας και μη διασποράς στο 
σχεδίασμά και στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του 
καταλόγου ενεργοποίησης. 

Έλεγχοι εξαγωγής 

15. Οι προμηθευτές πρέπει, όπου καθίσταται απαραί¬ 
τητο, να τονίζουν στους παραλήπτες την ανάγκη να 
υποβάλλουν τα στοιχεία καταλόγου ενεργοποίησης και 
τη σχετική τεχνολογία που μεταφέρονται καθώς και 
τα στοιχεία καταλόγου ενεργοποίησης που προέρχο¬ 
νται από εγκαταστάσεις που είχαν αρχικά μεταφερθεί 
από τον προμηθευτή ή με τη βοήθεια εξοπλισμού ή 
τεχνολογίας που είχε αρχικά μεταφερθεί από τον προ¬ 
μηθευτή, σε ελέγχους εξαγωγής όπως ορίζεται στην 
Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1540. 
Οι προμηθευτές παροτρύνονται να παρέχουν βοήθεια 
στους παραλήπτες ώστε οι τελευταίοι να εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους βάσει της Απόφασης 1540 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου αυτό καθίσταται 
απαραίτητο και εφικτό. 

Διαβουλεύσεις 

16. (α) Οι προμηθευτές πρέπει να παραμένουν σε 
επαφή και να διαβουλεύονται μέσω των κανονικών οδών 
όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την υλοποί¬ 
ηση των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών. 

(β) Οι προμηθευτές πρέπει να διαβουλεύονται, όπως 
ο κάθε ένας από αυτούς θεωρεί απαραίτητο, με άλλες 


κυβερνήσεις όσον αφορά σε συγκεκριμένες ευαίσθη¬ 
τες υποθέσεις, ώστε να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε 
μεταφορά δε συμβάλλει στην ενίσχυση κινδύνου σύ¬ 
γκρουσης ή αστάθειας. 

(γ) Χωρίς να θίγονται οι υποπαράγραφοι (δ) μέχρι 
(στ) κατωτέρω: 

- Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι προμη¬ 
θευτές πιστεύουν ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση της 
συμφωνίας προμηθευτή/παραλήπτη που απορρέει από 
τις παρούσας Κατευθυντήριες Γραμμές, συγκεκριμένα 
σε περίπτωση έκρηξης πυρηνικής συσκευής, ή παρά¬ 
νομης παύσης ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας 
του ΔΟΑΕ από τον παραλήπτη, οι προμηθευτές πρέ¬ 
πει να διαβουλεύονται εγκαίρως μέσω διπλωματικών 
οδών προκειμένου να καθορίζουν και να αξιολογούν 
την αλήθεια και το βαθμό της εν λόγω παραβίασης. Οι 
προμηθευτές ενθαρρύνονται επίσης να προβαίνουν σε 
διαβουλεύσεις σε περίπτωση αποκάλυψης πυρηνικού 
υλικού ή δραστηριότητας κύκλου πυρηνικών καυσίμων 
που δεν έχει δηλωθεί στον ΔΟΑΕ ή πυρηνικής εκρηκτι¬ 
κής δραστηριότητας. 

- Εν αναμονή του αρχικού πορίσματος των εν λόγω 
διαβουλεύσεων, οι προμηθευτές δεν ενεργούν κατά 
τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οποιο- 
δήποτε μέτρο ενδέχεται να ληφθεί από άλλους προ¬ 
μηθευτές όσον αφορά τις τρέχουσες επαφές τους με 
αυτό τον παραλήπτη. Κάθε προμηθευτής πρέπει επίσης 
να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των μεταφορών 
στοιχείων του Καταλόγου Ενεργοποίησης κατά τη δι¬ 
άρκεια των διαβουλεύσεων βάσει τις παραγράφου 16(γ), 
εκκρεμούσης της συμφωνίας του προμηθευτή σε μια 
κατάλληλη απόκριση. 

- Αμέσως μετά τα πορίσματα των εν λόγω διαβουλεύ¬ 
σεων, οι προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη το Αρθρο XII 
του Καταστατικού του ΔΟΑΕ, πρέπει να συμφωνήσουν 
επί μίας κατάλληλης απόκρισης και πιθανής δράσης, η 
οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον τερματισμό 
των πυρηνικών μεταφορών προς τον εν λόγω παρα¬ 
λήπτη. 

(δ) Εάν καταγγελθεί από τον ΔΟΑΕ ότι ένας παραλή¬ 
πτης παραβιάζει την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται 
με τη συμφωνία περί μέτρων ασφαλείας, οι προμηθευτές 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναστολής της μετα¬ 
φοράς στοιχείων του Καταλόγου Ενεργοποίησης προς το 
εν λόγω Κράτος ενόσω αυτό ερευνάται από τον ΔΟΑΕ. Για 
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «πα¬ 
ραβίαση» αναφέρεται μόνο σε σοβαρές παραβιάσεις που 
προκαλούν ανησυχίες σχετικά με θέματα διασποράς. 

(ε) Οι προμηθευτές στηρίζουν την αναστολή των μετα¬ 
φορών στοιχείων του Καταλόγου Ενεργοποίησης προς 
Κράτη τα οποία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους περί 
μη πυρηνικής διασποράς και περί μέτρων ασφαλείας, 
αναγνωρίζοντας ότι την ευθύνη και την εξουσία για τις 
εν λόγω αποφάσεις φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις ή 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, αυτό 
ισχύει σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο Διοικητών του 
ΔΟΑΕ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

- διαπιστώνει, βάσει του Άρθρου ΧΙΙ.Γ του Καταστα¬ 
τικού, ότι ο παραλήπτης δεν έχει συμμορφωθεί, ή ζητά 
από έναν παραλήπτη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε 
να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του περί μέτρων 
ασφαλείας, 
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- αποφασίζει ότι ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να 
πιστοποιήσει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτροπή 
του πυρηνικού υλικού που πρέπει να διασφαλίζεται, 
περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο παραλήπτης 
λαμβάνει μέτρα ώστε να καθιστά τον ΔΟΑΕ ανίκανο να 
φέρει εις πέρας την αποστολή του όσον αφορά στα 
μέτρα ασφαλείας στο εν λόγω Κράτος. 

Έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας λαμβάνει χώρα 
εντός ενός μηνάς από τη δράση του Συμβουλίου Διοι¬ 
κητών, κατά την οποία οι προμηθευτές εξετάζουν την 
κατάσταση, συγκρίνουν τις εθνικές πολιτικές και απο¬ 
φασίζουν επί της κατάλληλης απόκρισης. 

(στ) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) ανωτέρω δεν 
ισχύουν για μεταφορές που υπόκεινται στην παράγραφο 
4 (β) των Κατευθυντήριων Γραμμών. 

17. Ομόφωνη συναίνεση απαιτείται για οποιεσδήπο- 
τε αλλαγές στις παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές, 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μπορεί να προέρ¬ 
χονται από τις αναθεωρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Το αντικείμενο των εν λόγω ελέγχων δεν πρέπει 
να ματαιώνεται από τη μεταφορά ανταλλακτικών. Κάθε 
κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ώστε να μπορεί να επιτύ¬ 
χει τον εν λόγο στόχο και συνεχίζει να αναζητά έναν 
πραγματοποιήσιμο ορισμό των ανταλλακτικών, ο οποί¬ 
ος θα μπορούσε να χρησιμοποιείται από όλους τους 
προμηθευτές. 

2. Όσον αφορά στην Παράγραφο 9(β)(2) των Κατευθυ¬ 
ντήριων Γ ραμμών, ίδιο είδος θεωρείται ένα είδος όταν 
οι διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας 
βασίζονται στις ίδιες ή παρόμοιες φυσικές ή χημικές 
διαδικασίες με εκείνες που ορίζονται στον Κατάλογο 
Ενεργοποίησης. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η μεταφορά «τεχνολογίας» που συνδέεται άμεσα με 
οποιαδήποτε στοιχείο του Καταλόγου υπόκειται στην 
ίδια εξονυχιστική έρευνα και έλεγχο με το ίδιο το στοι¬ 
χείο, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εθνική 
νομοθεσία. 

Οι έλεγχοι που αφορούν τη μεταφορά «τεχνολογίας» 
δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρή- 
σεως (στον δημόσιο τομέα)» ή στη «βασική επιστημονική 
έρευνα». 

Επιπλέον των ελέγχων της μεταφοράς «τεχνολογίας» 
για λόγους μη πυρηνικής διασποράς, οι προμηθευτές 
πρέπει να προωθούν την προστασία της εν λόγω τε¬ 
χνολογίας για τον σχεδίασμά, την κατασκευή και τη 
λειτουργία εγκαταστάσεων του καταλόγου ενεργοποί¬ 
ησης λαμβάνοντας υπόψη των κίνδυνο τρομοκρατικών 
επιθέσεων, και πρέπει να τονίζουν στους παραλήπτες 
την αναγκαιότητα της εν λόγω προστασίας. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως «τεχνολογία» ορίζονται οι συγκεκριμένες πληρο¬ 
φορίες που απαιτούνται για την «ανάπτυξη», την «παρα¬ 
γωγή» ή τη «χρήση» οποιουδήποτε στοιχείου περιέχεται 


στον Κατάλογο. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να 
πάρουν τη μορφή «τεχνικών δεδομένων» ή «τεχνικής 
βοήθειας». 

Ως «βασική επιστημονική έρευνα» ορίζεται το πειρα¬ 
ματικό ή θεωρητικό έργο που πραγματοποιείται κυρίως 
για την απόκτηση νέων γνώσεων για τις θεμελιώδεις 
αρχές των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγο¬ 
νότων, το οποίο αρχικά δεν έχει συγκεκριμένο πρακτικό 
σκοπό και στόχο. 

Η «ανάπτυξη» σχετίζεται με όλα τα στάδια που προ¬ 
ηγούνται της «παραγωγής» όπως τα εξής: 

- σχεδιασμός 

- έρευνα σχεδιασμού 

- ανάλυση σχεδιασμού 

- έννοιες σχεδιασμού 

- συναρμολόγηση και εξέταση πρωτότυπων 

- προγράμματα πιλοτικής παραγωγής 

- δεδομένα σχεδιασμού 

- διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού 
σε προϊόν 

- σχεδιασμός διάρθρωσης 

- σχεδιασμός ενσωμάτωσης 

- διάταξη 

«Ελευθέρας χρήσεως (στον δημόσιο τομέα)» - Ως 
«ελευθέρας χρήσεως (στον δημόσιο τομέα)» όπως 
χρησιμοποιείται στο παρόν, ορίζεται η τεχνολογία που 
έχει καταστεί διαθέσιμη χωρίς περιορισμούς για την 
περαιτέρω διάδοσή της. (Η τεχνολογία εξακολουθεί να 
παραμένει στον δημόσιο τομέα παρά τους περιορισμούς 
των πνευματικών δικαιωμάτων). 

Ως «παραγωγή» ορίζονται όλα τα στάδια παραγωγής 
ως εξής: 

- κατασκευή 

- μηχανολογική μελέτη 

- βιομηχανική παραγωγή 

- ενσωμάτωση 

- συναρμολόγηση (εγκατάσταση) 

- επιθεώρηση 

- έλεγχος 

- διασφάλιση ποιότητας 

«τεχνική βοήθεια» - Η «τεχνική βοήθεια» ενδέχεται να 
είναι: οδηγία, δεξιότητες, εκπαίδευση, εργασιακή γνώση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Σημείωση: Η «τεχνική βοήθεια» ενδέχεται να περιλαμ¬ 
βάνει τη μεταφορά «τεχνικών δεδομένων». 

«τεχνικά δεδομένα» - Τα «τεχνικά δεδομένα» ενδέχεται 
να είναι λεπτομερή προσχέδια, σχέδια, διαγράμματα, 
πρότυπα, φόρμουλες, σχέδια και προδιαγραφές μηχανι¬ 
κής, εγχειρίδια και οδηγίες έγγραφες ή καταχωρημένες 
σε άλλα μέσα ή συσκευές όπως δίσκους, μαγνητοταινί¬ 
ες, μνήμες μόνο για ανάγνωση. 

Ως «χρήση» ορίζεται η λειτουργία, η εγκατάσταση 
(περιλαμβανόμενης και της επί τόπου εγκατάστασης), 
η συντήρηση (έλεγχος), η επισκευή, η λεπτομερής επι¬ 
θεώρηση και η ανακαίνιση. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Αρχικό και ειδικό σχάσιμο υλικό 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο XX του 
Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέρ¬ 
γειας: 

1.1 «Αρχικό υλικό» 

Με τον όρο «αρχικό υλικό» νοείται το ουράνιο, που 
περιέχει το μίγμα ισοτόπων που ευρίσκεται στη φύση, 
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το απεμπλουτισμένο σε ισότοπο 235 ουράνιο, το θόριο, 
οιοδήποτε από τα προαναφερθέντα υλικά υπό μορφή 
ορυκτού, κράματος, χημικής συνθέσεως ή συμπυκνώμα¬ 
τος, κάθε άλλο υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα 
από τα προαναφερθέντα υλικά σε ποσοστό πυκνότητας 
που προσδιορίζεται από το Συμβούλιο Διοικητών κατά 
διαστήματα, και κάθε άλλο υλικό που καθορίζεται ως 
τοιούτο από το Συμβούλιο Διοικητών. 

1.2 «Ειδικό σχάσιμο υλικό» 

I) Με τον όρο «ειδικό σχάσιμο υλικό» νοείται το πλου- 
τώνιο-239, το ουράνιο - 233, το εμπλουτισμένο με ισό¬ 
τοπα 233 ή 235 ουράνιο, κάθε ουσία που περιέχει ένα ή 
περισσότερα από τα προαναφερθέντα υλικά και κάθε 
άλλο σχάσιμο υλικό που προσδιορίζεται ως τέτοιο από 
το Συμβούλιο Διοικητών κατά διαστήματα, πάντως ο 
όρος «ειδικό σχάσιμο υλικό» δεν περιλαμβάνει τα «αρ¬ 
χικά υλικά». 

II) Με τον όρο «εμπλουτισμένο με ισότοπα 233 ή 235 
ουράνιο» νοείται το ουράνιο που περιέχει ισότοπα 235 
ή 233 ή και τα δύο, σε τέτοια ποσότητα ώστε το ποσο¬ 
στό αφθονίας του αθροίσματος των εν λόγω ισοτόπων 
προς το ισότοπο 238 είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό 
του ισοτόπου 235 προς το ισότοπο 238 που ευρίσκεται 
στη φύση. 

Παρόλα αυτά, για τους σκοπούς των Κατευθυντή¬ 
ριων Γραμμών, δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που 
καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) κατωτέρω, και οι 
εξαγωγές αρχικών και ειδικών σχάσιμων υλικών προς 
καθορισμένη χώρα παραλαβής, εντός περιόδου 12 μη¬ 
νών, εντός των ορίων που καθορίζονται στην υποπα¬ 
ράγραφο (β) κατωτέρω: 

(α) Πλουτώνιο, η περιεκτικότητα του οποίου σε ισό¬ 
τοπο πλουτωνίου-238 υπερβαίνει το 80%. 

Ειδικό σχάσιμο υλικό όταν χρησιμοποιείται σε ποσό¬ 
τητες γραμμαρίων ή και μικρότερες ως αισθητήρας σε 
όργανα, και 

Αρχικό υλικό, του οποίου η χρήση επιτρέπεται από 
την Κυβέρνηση μόνο για μη-πυρηνικές δραστηριότητες, 
όπως η παραγωγή κραμάτων ή κεραμικών ειδών. 

(β) Ειδικό σχάσιμο υλικό 50 ενεργά γραμμάρια 

Φυσικό ουράνιο 500 κιλά 

Απεμπλουτισμένο ουράνιο 1000 κιλά, και 

Θόριο 1000 κιλά 

2. Εξοπλισμός και Μη-πυρηνικά Υλικά 

Ο προσδιορισμός των στοιχείων εξοπλισμού και μη- 
πυρηνικών υλικών που ενστερνίζεται η Κυβέρνηση έχει 
ως εξής (οι ποσότητες κάτω των επιπέδων που καθο¬ 
ρίζονται στο Παράρτημα Β θεωρούνται ασήμαντες για 
πρακτική χρήση): 

2.1 Πυρηνικοί αντιδραστήρες και ειδικά σχεδιασμένος 
ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός και τα εξαρτήματά 
τους (βλ. Παράρτημα Β, Παράγραφος 1), 

2.2 Μη-πυρηνικά υλικά για αντιδραστήρες (βλ. Παράρ¬ 
τημα Β, Παράγραφος 2), 

2.3 Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία στοιχεί¬ 
ων ακτινοβολημένου καυσίμου, και ειδικά σχεδιασμένος 
ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός για αυτόν το σκοπό 
(βλ. Παράρτημα Β, Παράγραφος 3), 

2.4 Εγκαταστάσεις για την παρασκευή στοιχείων καυ¬ 
σίμου πυρηνικού αντιδραστήρα, και ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νος ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός για αυτόν τον 
σκοπό (βλ. Παράρτημα Β, Παράγραφος 4), 


2.5 Εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό των ισοτόπων 
ουρανίου και εξοπλισμός, πέραν των αναλυτικών οργά¬ 
νων, ειδικά σχεδιασμένος ή προπαρασκευασμένος για 
αυτόν τον σκοπό (βλ. Παράρτημα Β, Παράγραφος 5), 

2. 6 Εγκαταστάσεις για την παραγωγή και τη συγκέ¬ 
ντρωση βαρέος ύδατος, δευτερίου και ενώσεων δευτε- 
ρίου και ειδικά σχεδιασμένος ή προπαρασκευασμένος 
εξοπλισμός για αυτόν τον σκοπό (βλ. Παράρτημα Β, 
Παράγραφος 6), 

2. 7 Εγκαταστάσεις για τη μετατροπή του ουρανί¬ 
ου και του πλουτωνίου προς χρήση στην παρασκευή 
στοιχείων καυσίμου πυρηνικού αντιδραστήρα και στον 
διαχωρισμό των ισοτόπων ουρανίου όπως ορίζεται στις 
Παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, και ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νος ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός για αυτόν τον 
σκοπό (βλ. Παράρτημα Β, Παράγραφος 7). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(όπως καθορίζονται στην Παράγραφο 2 των ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Παραρτήματος Α). 

1. Πυρηνικοί αντιδραστήρες και ειδικά σχεδιασμένος 
και προπαρασκευασμένος εξοπλισμός και συστατικά 
μέρη για το σκοπό αυτό 

1.1 Πλήρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες οι οποίοι λειτουργούν κατά 
τρόπο ώστε να επιτρέπουν την ελεγχόμενη, αυτοσυ- 
ντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως, αποκλει¬ 
σμένων των αντιδραστήρων μηδενικής ενέργειας οι 
οποίοι ορίζονται ως αντιδραστήρες με μέγιστο ρυθμό 
παραγωγής πλουτωνίου, βάσει του σχεδιασμού τους, 
100 ρι-απίδ ανά έτος το μέγιστο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο «πυρηνικός αντιδραστήρας» βασικά περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που περιέχονται στον λέβητα του αντιδραστή¬ 
ρα ή είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτόν, τον εξοπλισμό 
που ελέγχει το επίπεδο ισχύος στον πυρήνα και τα 
κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά περιέχουν το 
πρωτεύον ψυκτικό μέσο του πυρήνα του αντιδραστήρα 
ή έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό ή το ελέγχουν. 

Δεν σκοπείται ο αποκλεισμός των αντιδραστήρων οι 
οποίοι θα μπορούσαν λογικά να τροποποιηθούν ώστε να 
παράγουν πολύ περισσότερα των 100 ςψδίτιε πλουτωνίου 
ανά έτος. Οι αντιδραστήρες που είναι σχεδιασμένοι 
για συνεχή λειτουργία σε σημαντικά επίπεδα ισχύος, 
ανεξαρτήτως της ικανότητάς τους για παραγωγή πλου¬ 
τωνίου, δεν θεωρούνται ως «αντιδραστήρες μηδενικής 
ενέργειας». 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Η εξαγωγή του συνόλου των βασικών στοιχείων εντός 
του παρόντος πλαισίου λαμβάνει χώρα μόνο σύμφω¬ 
να με τις διαδικασίες που ορίζουν οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές. Εκείνα τα μεμονωμένα στοιχεία εντός του 
λειτουργικού αυτού πλαισίου, τα οποία εξάγονται μόνο 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι Κατευθυντή¬ 
ριες Γραμμές αναφέρονται στις παραγράφους 1.2 έως 
1.10. Η Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει 
τις διαδικασίες των Κατευθυντήριων Γραμμών και σε 
άλλα στοιχεία εντός του λειτουργικού πλαισίου. 

1.2 Λέβητες πυρηνικού αντιδραστήρα 

Μεταλλικοί λέβητες ως αυτοτελείς μονάδες ή ως 

κύρια, κατασκευασμένα στο εμπόριο, τμήματα αυτών, 
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ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιέ¬ 
χουν τον πυρήνα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, όπως 
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.1 καθώς και σχετικά 
εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη αντιδραστήρα, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 1.8 κατωτέρω. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το κάλυμμα του λέβητα πιέσεως αντιδραστήρα κα¬ 
λύπτεται από το σημείο 1.2, ως κύριο, κατασκευασμένο 
στο εμπόριο, τμήμα ενός λέβητα πιέσεως. 

1.3. Μηχανές φόρτωσης και εκφόρτωσης καυσίμου 
αντιδραστήρα 

Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατα¬ 
σκευασμένος για την εισαγωγή ή την αφαίρεση καυσί¬ 
μου σε πυρηνικό αντιδραστήρα, όπως αυτός ορίζεται 
στο σημείο 1.1. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω είναι ικανά για 
λειτουργία σε συνθήκες φορτίου ή που χρησιμοποιεί 
τεχνικά πολύπλοκα στοιχεία προσδιορισμού θέσης ή ευ¬ 
θυγράμμισης που επιτρέπουν πολυσύνθετες λειτουργίες 
παροχής καυσίμου σε συνθήκες εκτός φορτίου όπως 
αυτές στις οποίες δεν είναι δυνατή η άμεση οπτική 
παρακολούθηση ή η πρόσβαση στο καύσιμο. 

1. 4 Ράβδοι ελέγχου πυρηνικού αντιδραστήρα και εξο¬ 
πλισμός 

Ράβδοι ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες, δο¬ 
μές στήριξης ή ανάρτησης των ράβδων, μηχανισμοί που 
κινούν τις ράβδους και αγωγοί που καθοδηγούν για 
τον έλεγχο της διαδικασίας σχάσης μέσα στον πυρη¬ 
νικό αντιδραστήρα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.1 
ανωτέρω. 

1.5 Σωλήνες πιέσεως πυρηνικού αντιδραστήρα 

Σωλήνες ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για 
να περιλάβουν τα στοιχεία καυσίμου ή το πρωτεύον 
ψυκτικό μέσο σε αντιδραστήρα, όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 1.1, όπου η πίεση λειτουργίας υπερ¬ 
βαίνει τις 50 ατμόσφαιρες. 

1.6. Σωλήνες ζιρκονίου 

Καθαρό ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου υπό μορφή 
σωλήνων ή συνόλων σωλήνων και σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν τα 500 Κρ ανά δωδεκάμηνο, για οιαδήποτε 
χώρα αποδέκτη, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή κατα¬ 
σκευαστεί για χρήση σε αντιδραστήρα, όπως αυτός 
ορίζεται στην παράγραφο 1.1, και που έχουν κατά βάρος 
λόγο αιφνίου προς ζιρκόνιο μικρότερο από 1/500. 

1.7. Αντλίες πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου 

Αντλίες ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος 
ψυκτικού μέσου στους πυρηνικούς αντιδραστήρες που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.1. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στις «ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες αντλί¬ 
ες» είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται σύνθετα ερμητικά 
ή πολυερμητικά συστήματα για την πρόληψη διαρροής 
πρωτεύοντος ψυκτικού υγρού, εγκυτιωμένες αντλίες και 
αντλίες με συστήματα αδρανούς μάζας. Στον ορισμό 
συμπεριλαμβάνονται αντλίες πιστοποιημένες από το 
Κεφάλαιο III, Μέρος I, Υποκεφάλαιο ΝΒ (συστατικά μέρη 
Κατηγορίας 1) του Κώδικα της Αμερικανικής Εταιρείας 
Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισοδύναμα πρότυπα. 

1.8. Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη πυρηνικού αντι¬ 
δραστήρα 

«Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη του πυρηνικού αντι¬ 
δραστήρα» ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 


χρήση σε πυρηνικό αντιδραστήρα όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 1.1 ανωτέρω, όπου περιλαμβάνονται 
διατάξεις που χρησιμεύουν για την στήριξη του πυρή¬ 
να, θερμικοί θώρακες, πετάσματα εκτροπής, πλέγματα 
πυρήνων και πετάσματα διαχύτη. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα «εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη του πυρηνικού 
αντιδραστήρα» αποτελούν κυρίως δομές εντός του 
λέβητα του αντιδραστήρα, οι οποίες έχουν μία ή πε¬ 
ρισσότερες λειτουργίες όπως την υποστήριξη του πυ¬ 
ρήνα, τη διατήρηση της ευθυγράμμισης του καυσίμου, 
την κατεύθυνση της ροής του κύριου ψυκτικού μέσου, 
την παροχή ασπίδων ακτινοβολίας για το σκεύος του 
αντιδραστήρα και την καθοδήγηση του εξοπλισμού του 
συστήματος αυτοματισμού εντός του πυρήνα. 

1.9. Εναλλάκτες θερμότητας 

Οι εναλλάκτες θερμότητας (ατμογεννήτριες) ειδικά 
σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για χρήση εντός του 
κυκλώματος του κύριου ψυκτικού μέσου ενός πυρηνικού 
αντιδραστήρα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 

1.1 ανωτέρω. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι ατμογεννήτριες είναι ειδικά σχεδιασμένες ή προ- 
παρασκευασμένες για να μεταφέρουν τη θερμότητα 
που παράγεται μέσα στον αντιδραστήρα (πρωτογενής 
μεριά) στο νερό τροφοδοσίας (δευτερογενής μεριά) για 
την παραγωγή ατμού. Στην περίπτωση αντιδραστήρα 
ταχείας αναπαραγωγής με υγρό μέταλλο για τον οποίο 
υπάρχει επίσης και ένα ενδιάμεσο ψυκτικό κύκλωμα με 
υγρό μέταλλο, οι εναλλάκτες θερμότητας που μετα¬ 
φέρουν τη θερμότητα από την πρωτογενή μεριά στο 
ενδιάμεσο ψυκτικό κύκλωμα θεωρείται ότι εντάσσονται 
στο πλαίσιο του ελέγχου μαζί με την ατμογεννήτρια. Το 
πεδίο ελέγχου για τα εν λόγω δεν περιλαμβάνει εναλ¬ 
λάκτες θερμότητας για το ψυκτικό σύστημα έκτακτης 
ανάγκης ή για το ψυκτικό σύστημα ασφαλείας. 

1.10 Όργανα ανίχνευσης και μέτρησης νετρονίου 

Ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα όργανα 
ανίχνευσης και μέτρησης νετρονίου για τον καθορι¬ 
σμό του επιπέδου ρευστότητας εντός του πυρήνα του 
αντιδραστήρα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 

1.1 ανωτέρω. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω οργάνων περιλαμ¬ 
βάνει τον εξοπλισμό εντός και εκτός πυρήνα, ο οποίος 
υπολογίζει τα επίπεδα ρευστότητας σε μεγάλη κλίμακα, 
συνήθως από 10 4 νετρόνια ανά οπι 2 ανά δευτερόλεπτο 
έως 10 10 νετρόνια ανά οπι 2 ανά δευτερόλεπτο ή περισ¬ 
σότερα. Ο χαρακτηρισμός εκτός πυρήνα αναφέρεται 
στα όργανα που βρίσκονται εκτός του πυρήνα του αντι¬ 
δραστήρα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1.1 
ανωτέρω, αλλά εντός της βιολογικής προστασίας. 

2. Μη πυρηνικά υλικά για αντιδραστήρες 

2.1 Δευτέριο και βαρύ ύδωρ 

Το δευτέριο, το βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) 
και κάθε άλλη ένωση δευτερίου στην οποία ο λόγος 
ατόμων δευτερίου προς υδρογόνου είναι ανώτερος του 
1:5000 για χρήση σε πυρηνικό αντιδραστήρα, όπως αυ¬ 
τός ορίζεται στο σημείο 1.1, σε ποσότητες μεγαλύτερες 
των 200 1<ρ ατόμων δευτερίου για κάθε χώρα αποδέκτη 
για κάθε δωδεκάμηνο. 

2.2. Γραφίτης πυρηνικού βαθμού 

Ο γραφίτης καθαρότητας μεγαλύτερης των πέντε 
τμημάτων ανά εκατομμύριο ισοδυνάμου βορίου και 
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πυκνότητας ανώτερης των 1,50 0/οπι3 για χρήση σε 
πυρηνικό αντιδραστήρα όπως αυτός ορίζεται στην πα¬ 
ράγραφο 1.1 ανωτέρω σε ποσότητες μεγαλύτερες των 
30 μετρικών τόνων για κάθε χώρα αποδέκτη για κάθε 
δωδεκάμηνο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για τους σκοπούς της υποβολής αναφοράς, η κυβέρ¬ 
νηση καθορίζει εάν οι εξαγωγές γραφίτη σύμφωνου με 
τις ανωτέρω προδιαγραφές προορίζονται για χρήση σε 
πυρηνικό αντιδραστήρα. 

Το ισοδύναμο βορίου (ΒΕ) δύναται να καθορίζεται 
πειραματικά ή υπολογίζεται ως το άθροισμα των ΒΕζ 
για τις προσμείξεις ((πλην του ΒΕΩ, αφού ο άνθρακας 
δεν θεωρείται πρόσμειξη), συμπεριλαμβανομένου του 
βορίου, όπου: 

ΒΕζ (ρρπι) = ΟΡ χ συγκέντρωση στοιχείου Ζ σε ρρπι, 

ΟΡ είναι ο παράγοντας αντιστροφής: (σ ζ X Α Β ) διαι¬ 
ρεμένο με (σ Β X Αζ), 

σΒ και σΖ είναι αντιστοίχως οι διατομές δεσμεύσεως 
θερμικών νετρονίων του φυσικού βορίου και του στοιχεί¬ 
ου Ζ σε 03 γπ, ενώ ΑΒ και ΑΖ είναι αντιστοίχως οι ατομι¬ 
κές μάζες του φυσικού βορίου και του στοιχείου Ζ. 

3. Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβο¬ 
λημένων στοιχείων καυσίμου, και ειδικά σχεδιασμένος 
ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατά την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένου πυρη¬ 
νικού καυσίμου το πλουτώνιο και το ουράνιο διαχωρί¬ 
ζονται από τα εντόνως ραδιενεργά προϊόντα σχάσης 
και άλλα διουρανικά στοιχεία. Ο διαχωρισμός μπορεί 
να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές. Ωστόσο, με το 
πέρασμα του χρόνου, η διεργασία ΡυΐΌχ έχει αποβεί η 
πλέον κοινή και αποδεκτή. Η διεργασία ΡυΐΌΧ περιλαμ¬ 
βάνει διάλυση ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου σε 
νιτρικό οξύ, εν συνεχεία διαχωρισμό του ουρανίου, του 
πλουτωνίου και των προϊόντων σχάσης με εκχύλιση με 
διαλύτη για την οποία χρησιμοποιείται μείγμα φωσφο¬ 
ρικού τριβουτυλίου σε οργανικό διαλύτη. 

Οι εγκαταστάσεις που εκτελούν τη διεργασία Ροιόχ 
εμφανίζουν παρόμοιες μεταξύ τους λειτουργίες, όπως: 
μικροτεμαχισμός ακτινοβολημένου στοιχείου καυσίμου, 
διάλυση καυσίμου, εκχύλιση με διαλύτη και αποθήκευση 
του υγρού διεργασίας. Ορισμένες φορές επίσης διαθέ¬ 
τουν παρόμοιο εξοπλισμό θερμικής απονίτρωσης του 
νιτρικού ουρανίου, μετατροπής νιτρικού πλουτωνίου σε 
οξείδιο ή μέταλλο και κατεργασίας των υγρών απο¬ 
βλήτων προϊόντων σχάσης σε μορφή κατάλληλη για 
μακροχρόνια αποθήκευση ή διάθεση. Ωστόσο, ο ειδι¬ 
κός τύπος και διαμόρφωση του εξοπλισμού που εκτε- 
λεί τις εν λόγω λειτουργίες ενδέχεται να εμφανίζει 
διαφορές μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων Ροιόχ 
για διάφορους λόγους, όπως ο τύπος και η ποσότητα 
ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου που πρέπει να 
υποστεί επανεπεξεργασία και η μελλοντική διάθεση 
των ανακτώμενων υλικών καθώς και οι αρχές ασφάλειας 
και συντήρησης που εφαρμόστηκαν κατά το σχεδίασμά 
της εγκατάστασης. 

Μια «μονάδα επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων 
στοιχείων καυσίμου» περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και 
τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά έρχονται 
σε απευθείας επαφή και ελέγχουν άμεσα το ακτινοβο¬ 
λημένο καύσιμο καθώς και το κύριο πυρηνικό υλικό και 
τις ροές επανεπεξεργασίας των προϊόντων σχάσης. 


Οι ανωτέρω διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τα πλήρη συστήματα μετατροπής του πλουτωνίου 
και παραγωγής μεταλλικού πλουτωνίου, μπορούν να 
προσδιοριστούν από τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποφυγή της κρισιμότητας (π.χ. γεωμετρία), της έκθε¬ 
σης σε ακτινοβολία (π.χ. θωράκιση) και των κινδύνων 
τοξικότητας (π.χ. συγκράτηση). 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Η εξαγωγή του συνόλου των κύριων στοιχείων εντός 
του παρόντος πλαισίου λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα 
με τις μεθόδους που ορίζονται στις Κατευθυντήριες 
Γ ραμμές. 

Η Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τις 
μεθόδους που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γ ραμμές 
και σε άλλα στοιχεία εντός του λειτουργικού πλαισίου 
όπως αναφέρεται κατωτέρω. 

Τα στοιχεία εξοπλισμού που θεωρείται ότι εμπίπτουν 
εντός της έννοιας «εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος» για την επανεπεξεργασία στοιχείων 
ακτινοβολημένου καυσίμου περιλαμβάνουν: 

3.1. Μηχανές κοπής στοιχείων ακτινοβολημένου καυ¬ 
σίμου 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο εξοπλισμός αυτός διαρρηγνύει το στεγανό περί¬ 
βλημα του καυσίμου ώστε να εκτεθεί το ακτινοβολη¬ 
μένο πυρηνικό υλικό σε διάλυση. Ειδικά σχεδιασμένες 
ψαλίδες κοπής μετάλλου αποτελούν το συνηθέστερο 
εξοπλισμό, παρόλο που ενίοτε χρησιμοποιείται πιο προ¬ 
ηγμένος εξοπλισμός, όπως τα λέιζερ. 

Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για χρήση σε εγκατάσταση επανεπε- 
ξεργασίας όπως ορίζεται ανωτέρω και προοριζόμενος 
για κοπή, μικροτεμαχισμό ή ψαλιδισμό ακτινοβολημένων 
διατάξεων, δεσμών ή ράβδων πυρηνικού καυσίμου. 

3.2. Διαλυτοποιητές 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι διαλυτοποιητές συνήθως δέχονται το μικροτεμαχι- 
σμένο αναλωθέν καύσιμο. Πρόκειται για ασφαλή δοχεία 
για την αποφυγή της κρισιμότητας εντός των οποίων 
διαλύεται το ακτινοβολημένο πυρηνικό υλικό σε νιτρικό 
οξύ και τα εναπομένοντα κύτη απομακρύνονται από το 
ρεύμα της διαδικασίας. 

Είναι ασφαλείς δεξαμενές για την αποφυγή της κρι¬ 
σιμότητας (π.χ. δακτυλιοειδείς ή ορθογώνιες δεξαμενές 
μικρής διαμέτρου) ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευα¬ 
σμένες για χρήση σε εγκατάσταση επανεπεξεργασί- 
ας όπως ορίζεται ανωτέρω 7 χρησιμοποιούνται για τη 
διάλυση ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίμου, έχουν 
αντοχή στη θερμότητα και τα ισχυρά διαβρωτικά υγρά 
και είναι δυνατή η τροφοδότηση και συντήρησή τους 
με τηλεχειρισμό. 

3.3. Συσκευές και εξοπλισμός εκχύλισης με διαλύτη 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι εκχυλιστές με διαλύτη δέχονται το διάλυμα ακτι¬ 
νοβολημένου καυσίμου από τους διαλυτοποιητές και 
το οργανικό διάλυμα που διαχωρίζει το ουράνιο, το 
πλουτώνιο και τα προϊόντα σχάσης. Ο εξοπλισμός εκ¬ 
χύλισης με διαλύτη είναι συνήθως σχεδιασμένος ώστε 
να ανταποκρίνεται σε αυστηρές παραμέτρους λειτουρ¬ 
γίας, όπως μακρόχρονη λειτουργία χωρίς να απαιτείται 
συντήρηση ή με ικανότητα ευχερούς αντικατάστασης, 
απλή λειτουργία και έλεγχος καθώς και προσαρμοστι¬ 
κότητα σε μεταβλητές συνθήκες διεργασίας. 
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Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εκχυλιστές με 
διαλύτη όπως προπληρωμένες συμβατικές ή παλμικές 
στήλες, εκχυλιστές αναμικτικού τύπου ή φυγοκεντρικοί 
εκχυλιστές για χρήση σε μονάδα επανεπεξεργασίας 
ακτινοβολημένου καυσίμου. Οι εκχυλιστές με διαλύτη 
πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διαβρωτική ενέργεια του 
νιτρικού οξέος. Οι συσκευές αυτές συνήθως κατασκευ¬ 
άζονται βάσει εξαιρετικά υψηλών προτύπων (τα οποία 
περιλαμβάνουν ειδικά πρότυπα για τη συγκόλληση και 
την επιθεώρηση και τεχνικές εξασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητας) από ανοξείδωτους χάλυβες χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα, τιτάνιο, ζιρκόνιο ή άλλα 
υψηλής ποιότητας υλικά. 

3.4. Λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης χημικών 
ουσιών 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Από το στάδιο εκχύλισης με διαλύτη προκύπτουν τρεις 
κύριες ροές υγρού διεργασίας. Οι λέβητες συγκράτησης 
ή αποθήκευσης χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω 
επεξεργασία και των τριών ροών, ως εξής: 

α) το καθαρό διάλυμα νιτρικού ουρανίου συμπυκνώνε¬ 
ται με εξάτμιση και περνά από διεργασία απονίτρωσης 
κατά την οποία μετατρέπεται σε οξείδιο ουρανίου. Αυτό 
το οξείδιο επαναχρησιμοποιείται στον κύκλο πυρηνικού 
καυσίμου 7 

β) το διάλυμα των εντόνως ραδιενεργών προϊόντων 
σχάσης συνήθως συμπυκνώνεται με εξάτμιση και απο¬ 
θηκεύεται ως πυκνό διάλυμα. Αυτό το πυκνό διάλυμα 
μπορεί εν συνεχεία να εξατμισθεί και να μετατραπεί σε 
μορφή κατάλληλη για αποθήκευση ή διάθεση 7 

γ) το καθαρό διάλυμα νιτρικού πλουτωνίου συμπυ¬ 
κνώνεται και αποθηκεύεται πριν περάσει σε μεταγενέ¬ 
στερα στάδια της διεργασίας. Ειδικότερα, οι λέβητες 
συγκράτησης ή αποθήκευσης διαλυμάτων πλουτωνίου 
είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
προβλήματα από άποψη κρισιμότητας λόγω αλλαγών 
στη συγκέντρωση και μορφή της ροής. 

Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης είναι ειδικά 
σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για χρήση σε μονάδα 
επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου καυσίμου. Πρέπει 
να είναι ανθεκτικοί στη διαβρωτική ενέργεια του νιτρι¬ 
κού οξέος. Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης 
συνήθως κατασκευάζονται από υλικά όπως ο ανοξεί¬ 
δωτος χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, το 
τιτάνιο ή το ζιρκόνιο ή άλλα υλικά υψηλής ποιότητας. 
Οι λέβητες αυτοί ενδέχεται να είναι σχεδιασμένοι ώστε 
να λειτουργούν και να συντηρούνται με τηλεχειρισμό 
και να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για έλεγχο 
από άποψη πυρηνικής κρισιμότητας: 

1. τοιχώματα ή εσωτερικές δομές με ισοδύναμο βορίου 
τουλάχιστον δύο τοις εκατό, ή 

2. μέγιστη διάμετρο 175 πιπι (7 ίη) για τα κυλινδρικά 
δοχεία, ή 

3. μέγιστο πλάτος 75 πιπι (3 ίη) για τα ορθογώνια ή 
τα δακτυλιοειδή δοχεία. 

4. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή στοιχείων καυσί¬ 
μου πυρηνικού αντιδραστήρα, και ειδικά σχεδιασμένος 
ή προπαρασκευασμένος εξοπλισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου παρασκευάζονται 
από ένα ή περισσότερα από τα αρχικά ή ειδικά σχά¬ 
σιμα υλικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του παρόντος παραρτήματος. Όσον αφο¬ 


ρά στα καύσιμα οξειδίου, το πιο συνηθισμένο είδος 
καυσίμου, υπάρχει εξοπλισμός για εκτύπωση παλετών, 
για σύντηξη, για τρόχισμα και για ταξινόμηση. Τα καύ¬ 
σιμα από μεικτά οξείδια επεξεργάζονται σε κιβώτια 
με πλαστικά γάντια (ή σε αντίστοιχα κιβώτια) ωσότου 
κλειστούν ερμητικά μέσα στην επένδυση. Σε κάθε περί¬ 
πτωση, το καύσιμο είναι ερμητικά κλεισμένο μέσα σε μία 
κατάλληλη επένδυση, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε 
να αποτελεί το βασικό σκεύος που περιέχει το καύσι¬ 
μο έτσι ώστε να παρέχει την κατάλληλη απόδοση και 
ασφάλεια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αντιδρα¬ 
στήρα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, απαραίτητος είναι 
ο ακριβής έλεγχος των μεθόδων, των διαδικασιών και 
του εξοπλισμού βάσει υψηλών προτύπων προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αναμενόμενη και ασφαλής απόδοση 
των καυσίμων. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα στοιχεία του εξοπλισμού που θεωρείται ότι εμπί¬ 
πτουν εντός της έννοιας της φράσης «και ειδικά σχεδι¬ 
ασμένος και προπαρασκευασμένος εξοπλισμός για τον 
σκοπό αυτό» για την παρασκευή στοιχείων καυσίμων 
περιλαμβάνουν εξοπλισμό, ο οποίος: 

(α) συνήθως έρχεται σε άμεση επαφή με, ή επεξεργά¬ 
ζεται ή ελέγχει άμεσα τη ροή παραγωγής του πυρηνικού 
υλικού, 

(β) κλείνει ερμητικά το πυρηνικό υλικό εντός της επέν¬ 
δυσης, 

(γ) ελέγχει την ακεραιότητα της επένδυσης ή της 
σφραγίδας, και 

(δ) ελέγχει το τελικό στάδιο επεξεργασίας του ερμη¬ 
τικά κλεισμένου καυσίμου. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού εν¬ 
δέχεται να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

1) πλήρως αυτοματοποιημένους σταθμούς επιθεώρη¬ 
σης παλέτας ειδικά σχεδιασμένους ή προπαρασκευα- 
σμένους για τον έλεγχο των τελικών διαστάσεων και 
των επιφανειακών ελαττωμάτων των παλετών καυσί¬ 
μων. 

2) αυτόματες μηχανές συγκόλλησης ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νες ή προπαρασκευασμένες για τη συγκόλληση των πω¬ 
μάτων στις περόνες (ή στις ράβδους) των καυσίμων, 

3) αυτόματους σταθμούς ελέγχου και επιθεώρησης 
ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για τον έλεγ¬ 
χο της ακεραιότητας των ολοκληρωμένων περονών (ή 
ράβδων) καυσίμων, 

Το στοιχείο 3 συνήθως περιλαμβάνει εξοπλισμό για: α) 
εξέταση με ακτίνες X των συγκολλήσεων των πωμάτων 
των περονών (ή ράβδων) των καυσίμων, β) ανίχνευση 
διαρροής ηλίου από περόνες (ή ράβδους) ρυθμιζόμενης 
πίεσης, και γ) σάρωση με ακτίνες γάμα των περονών (ή 
των ράβδων) για τον έλεγχο της ορθής φόρτωσης των 
παλετών των καυσίμων εσωτερικά. 

5. Εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό των ισοτόπων 
ουρανίου και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος 
εξοπλισμός, άλλος πλην των αναλυτικών οργάνων. 

Ο εξοπλισμός που θεωρείται ότι καλύπτεται από την 
έννοια «ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος εξο¬ 
πλισμός, άλλος πλην των αναλυτικών οργάνων» για το 
διαχωρισμό των ισοτόπων ουρανίου περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

5.1 Φυγοκεντρωτές αερίων και διατάξεις και κατασκευ¬ 
αστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
χρήση στους φυγοκεντρωτές αερίων 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο φυγοκεντρωτής αερίων συνήθως αποτελείται από 
λεπτότοιχο κύλινδρο (έναν ή περισσότερους) διαμέτρου 
μεταξύ 75 πιπι (3 ίη) και 400 πιπι (16 ίη) που περιέχεται σε 
περιβάλλον κενού και περιστρέφεται με υψηλή περιφε¬ 
ρική ταχύτητα της τάξης των 300 πι/δ ή μεγαλύτερη με 
τον κεντρικό άξονα σε κατακόρυφη θέση. Για να επιτευ¬ 
χθεί υψηλή ταχύτητα τα υλικά κατασκευής για τα περι¬ 
στροφικά κατασκευαστικά μέρη πρέπει να εμφανίζουν 
υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότητα ενώ η διάταξη 
του ρότορα, και επομένως τα χωριστά κατασκευαστι¬ 
κά μέρη, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με ελάχι¬ 
στες ανοχές ώστε να ελαχιστοποιείται η ανισορροπία. 
Ο φυγοκεντρωτής αερίων για εμπλουτισμό ουρανίου 
διακρίνεται από τους άλλους φυγοκεντρωτές καθότι 
διαθέτει εντός του διαμερίσματος του ρότορα έναν ή 
περισσότερους περιστρεφόμενους δισκοειδείς αποσβε- 
στήρες, στατική διάταξη σωλήνων για τροφοδότηση και 
αφαίρεση αερίου ΨΡ6 και τουλάχιστον τρεις χωριστούς 
διαύλους εκ των οποίων οι δύο είναι συνδεδεμένοι σε 
απαγωγούς εκτεινόμενους από τον άξονα του ρότορα 
προς την περιφέρεια του διαμερίσματος του ρότορα. 
Στο περιβάλλον κενού περιέχονται επίσης ορισμένα 
στοιχεία κριτικής σημασίας, μη περιστρεφόμενα, και τα 
οποία, παρόλο που είναι ειδικά σχεδιασμένα, δεν είναι 
δύσκολο να κατασκευαστούν ούτε απαιτούν ιδιαίτερα 
υλικά. Μια εγκατάσταση φυγοκέντρησης απαιτεί ωστό¬ 
σο μεγάλο αριθμό από αυτά τα κατασκευαστικά μέρη, 
επομένως οι ποσότητες αποτελούν σημαντική ένδειξη 
της τελικής χρήσης. 

5.1.1 Περιστρεφόμενα κατασκευαστικά μέρη 
(α) Πλήρεις διατάξεις ρότορα: 

Λεπτότοιχοι κύλινδροι ή σειρά λεπτότοιχων κυλίνδρων 
συνδεμένων μεταξύ τους, κατασκευασμένοι από ένα ή 
περισσότερα από τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή σχέση 
αντοχής προς πυκνότητα τα οποία περιγράφονται στην 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρούσας παραγρά¬ 
φου. Όταν είναι συνδεμένοι μεταξύ τους, οι κύλινδροι 
ενώνονται με ελαστικούς φυσητήρες ή δακτυλίους όπως 
περιγράφονται ακολούθως, στο σημείο δ.Ι.Ι.γ). Ο ρότο- 
ρας, στην τελική μορφή, είναι εξοπλισμένος με ένα ή 
περισσότερα εσωτερικά διαφράγματα και καλύμματα, 
όπως περιγράφεται ακολούθως, στα σημεία δ.Ι.Ι.δ) και 
5.1.1ε). Ωστόσο, η πλήρης διάταξη είναι δυνατόν να πα¬ 
ραδοθεί μόνον μερικώς συναρμολογημένη 
(β) Περιστρεφόμενοι σωλήνες 
Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι λεπτότοιχοι 
κύλινδροι πάχους το μέγιστο 12 πιπι (0,5 ίη), διαμέτρου 
μεταξύ 75 πιπι (3 ίη) και 400 πιπι (16 ίη) και οι οποίοι είναι 
κατασκευασμένοι από ένα ή περισσότερα από τα υλικά 
που εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς πυκνότη¬ 
τα και τα οποία περιγράφονται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρούσας παραγράφου. 

(γ) Δακτύλιοι ή φυσητήρες 

Στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
την στήριξη του περιστρεφόμενου σωλήνα ή για τη 
συνένωση ενός αριθμού σωλήνων. Οι φυσητήρες είναι 
βραχείς ελικοειδείς κύλινδροι μέγιστου πάχους τοιχώ¬ 
ματος 3 πιπι (0,12 ίη), διαμέτρου μεταξύ 75 πιπι (3 ίη) 
και 400 πιπι (16 ίη) και είναι κατασκευασμένοι από ένα 
ή περισσότερα από τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή 
σχέση αντοχής προς πυκνότητα τα οποία περιγράφο- 
νται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρούσας 
παραγράφου. 


(δ) Διαφράγματα 

Δισκοειδή κατασκευαστικά μέρη διαμέτρου μεταξύ 
75 πιπι (3 ίη) και 400 πιπι (16 ίη) ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για τοποθέτηση εντός του περιστρε¬ 
φόμενου σωλήνα του φυγοκεντρωτή, ώστε να μονώνε¬ 
ται το διαμέρισμα ανάφλεξης από το κύριο διαμέρισμα 
διαχωρισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διευ¬ 
κολύνεται η κυκλοφορία αερίου ϋΡ6 εντός του κυρί¬ 
ου διαμερίσματος διαχωρισμού του περιστρεφόμενου 
σωλήνα και τα οποία είναι κατασκευασμένα από ένα 
ή περισσότερα από τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή 
σχέση αντοχής προς πυκνότητα τα οποία περιγράφο- 
νται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρούσας 
παραγράφου. 

(ε) Επάνω/Κάτω καλύμματα 

Δισκοειδή κατασκευαστικά μέρη διαμέτρου μεταξύ 75 
πιπι (3 ίη) και 400 πιπι (16 ίη) ειδικά σχεδιασμένα ή κατα¬ 
σκευασμένα για προσαρμογή στα άκρα του περιστρεφό¬ 
μενου σωλήνα, ώστε το ΨΡ6 να συγκροτείται εντός του 
περιστρεφόμενου σωλήνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να στηρίζεται, συγκροτείται ή περιέχεται, ως αναπόσπα¬ 
στο τμήμα, ένα στοιχείο του άνω εδράνου (επάνω καλύμ¬ 
ματος) ή να μεταφέρονται τα περιστρεφόμενα στοιχεία 
του κινητήρα και το κάτω έδρανο (κάτω κάλυμμα) 7 τα 
εν λόγω μέρη κατασκευάζονται από οποιοδήποτε από 
τα υλικά που εμφανίζουν υψηλή σχέση αντοχής προς 
πυκνότητα τα οποία περιγράφονται στην ΕΠΕΞΗΓΗΜΑ¬ 
ΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παρούσας παραγράφου. 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα περιστρεφόμε¬ 
να κατασκευαστικά μέρη του φυγοκεντρωτή είναι 
α) βαμμένος μαρτενσιτικός χάλυβας με ανώτατο όριο 
εφελκυσμού 2.05 X 10 9 Ν/πι2 (300,000 ρεί) και άνω 
β) κράματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 
0.46 X 10 9 Ν/πι2 (67,000 ρεί) και άνω 
γ) νηματώδη υλικά κατάλληλα για χρήση σε σύνθετες 
κατασκευές με ειδικό συντελεστή 3.18 X 10 6 πι και άνω 
και ειδικό τελικό εφελκυσμό 7.62 X 10 4 πι και άνω («Ειδι¬ 
κός συντελεστής» είναι ο συντελεστής Υουηρ σε Ν/πι2 
διαιρούμενος με το ειδικό βάρος σε Ν/πι3 7 «Ειδικός 
τελικός εφελκυσμός» είναι ο τελικός εφελκυσμός σε 
Ν/πι2 διαιρούμενος με το ειδικό βάρος σε Ν/πι3). 

5.1.2 Στατικά κατασκευαστικά μέρη 
(α) Μαγνητικά έδρανα εξαρτήσεως 
Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες διατάξεις 
εδράνων αποτελούμενες από έναν δακτυλιοειδή μα¬ 
γνήτη εξαρτημένο εντός περιβλήματος που περιέχει 
αποσβεστικό μέσο. Το περίβλημα κατασκευάζεται από 
υλικό ανθεκτικό στο ΙΙΡ6 (βλέπε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗ¬ 
ΜΕΙΩΣΗ τμήματος 5.2). Ο μαγνήτης είναι συζευγμένος 
με πόλο ή με έναν δεύτερο μαγνήτη τοποθετημένο στο 
επάνω κάλυμμα που περιγράφεται στο σημείο 5.1.1ε). 
Ο μαγνήτης μπορεί να είναι δακτυλιοειδής με σχέση 
μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου μικρό¬ 
τερη ή ίση προς 1,6:1. Ο μαγνήτης μπορεί να είναι σε 
μορφή με αρχική διαπερατότητα 0,15 Η/πι (120,000 σε 
μονάδες ΩΘ5) και άνω ή παραμένουσα μαγνήτιση 98,5% 
και άνω ή ενεργειακό προϊόν μεγαλύτερο των 80 Ιώ/πι3 
(10 7 93ϋδ8-0θΓ5ΐβάδ). Επιπλέον των συνήθων ιδιοτήτων 
των υλικών, είναι απαραίτητος όρος να περιορίζεται η 
παρέκκλιση των μαγνητικών αξόνων από τους γεωμε¬ 
τρικούς άξονες σε πολύ χαμηλά όρια (κάτω των 0,1 πιπι 
ή 0,004 ίη) και συνιστάται ιδιαιτέρως να είναι ομογενές 
το υλικό του μαγνήτη. 
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(β) Έδρανα/ αποσβεστήρες κραδασμών 
Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα έδρανα που 
περιλαμβάνουν έναν σφαιρικό άξονα και μια σφαιρική 
υποδοχή προσαρμοσμένα σε αποσβεστήρα κραδασμών. 
Ο σφαιρικός άξονας είναι συνήθως παρέμβυσμα από 
σκληρυνθέντα χάλυβα με ένα ημισφαίριο στη μία άκρη 
και με μέσο σύνδεσης στο κάτω κάλυμμα το οποίο περι- 
γράφεται στο σημείο 5.1.1ε) στην άλλη. Το παρέμβυσμα 
μπορεί ωστόσο να φέρει υδροδυναμικό έδρανο. Η υπο¬ 
δοχή είναι σχήμα σφαιριδίου και φέρει ημισφαιροειδή 
εγκοπή στη μία επιφάνεια. Αυτά τα κατασκευαστικά 
μέρη συχνά παρέχονται χωριστά από τον αποσβεστήρα 
κραδασμών. 

(γ) Μοριακές αντλίες 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι κύλινδροι οι 
οποίοι φέρουν εσωτερικώς εκπορευμένους ή εξηλασμέ- 
νους ελικοειδείς αύλακες και εσωτερικώς εκπορευμένες 
οπές. Οι τυπικές διαστάσεις έχουν ως εξής: 75 πιπι (3 
ίη) έως 400 πιπι (16 ίη) εσωτερική διάμετρος, 10 πιπι (0,4 
ίη) ή περισσότερο πάχος τοιχώματος, με μήκος ίσο ή 
μεγαλύτερο της διαμέτρου. Οι αύλακες έχουν συνήθως 
παραλληλεπίπεδη διασταύρωση και 2 πιπι (0,08 ίη) ή 
περισσότερο βάθος. 

(δ) Στάτες κινητήρων 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι δακτυλιοει¬ 
δείς στάτες για υψηλής ταχύτητας πολυφασικούς κινη¬ 
τήρες ΑΟ με υστέρηση για σύγχρονη λειτουργία εντός 
κενού στην περιοχή συχνοτήτων 600-2000 Ηζ και στην 
περιοχή ισχύος 50-1000 \/Α. Οι στάτες αποτελούνται 
από πολυφασικές περιελίξεις σε πυρήνα από φυλλο¬ 
ειδή σιδηρά ελάσματα χαμηλών απωλειών ο οποίος 
αποτελείται από λεπτά στρώματα συνήθους πάχους 
το ανώτερο 2,0 πιπι (0,08 ίη). 

(ε) Καλύμματα/δοχεία φυγοκεντρωτών 
Κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατα¬ 
σκευασμένα για να περιέχουν το συναρμολογημένο σύ¬ 
νολο του κυλίνδρου και του δρομέα ενός φυγοκεντρωτή 
αερίων. Το περίβλημα αποτελείται από ανθεκτικό κύλιν¬ 
δρο, πάχους τοιχωμάτων έως 30 πιπι (1,2 ίη) του οποίου 
τα άκρα είναι επεξεργασμένα με υψηλή ακρίβεια για να 
υποδέχονται τα έδρανα και με μία ή περισσότερες στε¬ 
φάνες για τη συναρμολόγηση. Τα επεξεργασμένα άκρα 
είναι παράλληλα μεταξύ τους και κάθετα στο διαμήκη 
άξονα του κύλινδρου με μέγιστη ανοχή 0,05 μοίρες. Το 
περίβλημα μπορεί επίσης να είναι κυψελοειδής δομή για 
την υποδοχή διάφορων περιστρεφόμενων σωλήνων. Τ α 
περιβλήματα είναι κατασκευασμένα ή φέρουν προστα¬ 
σία από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση από υΡ6. 

(στ) Απαγωγοί 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι σωλήνες 
εσωτερικής διαμέτρου έως 12 πιπι (0,5 ίη) για την αφαί¬ 
ρεσης αερίου ΨΡ6 από το εσωτερικό του κυλίνδρου του 
ρότορα με δράση σωλήνος Ρίίοί (δηλαδή με άνοιγμα 
προς την περιφερειακή ροή του αερίου στο εσωτερικό 
του περιστρεφόμενου σωλήνα, π.χ. κάμπτοντας το άκρο 
ενός ακτινωτού σωλήνα) και ικανοί να στερεωθούν στο 
κεντρικό σύστημα αφαίρεση αερίου. Οι σωλήνες είναι 
κατασκευασμένοι ή φέρουν προστασία από υλικά αν¬ 
θεκτικά στη διάβρωση από 1ΙΡ6. 

5.2 Βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευ¬ 
αστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
για φυγοκεντρωτές αερίων εγκαταστάσεων εμπλου¬ 
τισμού 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστι¬ 
κά μέρη για φυγοκεντρωτές αερίων εγκαταστάσεων 
εμπλουτισμού είναι τα συστήματα της εγκατάστασης 
που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των φυγο¬ 
κεντρωτών αερίων με ΙΙΡ6, για τη σύνδεση των ξεχω¬ 
ριστών φυγοκεντρωτών μεταξύ τους ώστε να σχημα¬ 
τιστούν εν σειρά διατάξεις (οαεοαάβε) που επιτρέπουν 
σταδιακά υψηλότερο εμπλουτισμό και για την αφαί¬ 
ρεση «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» ΙΙΡ6 από τους 
φυγοκεντρωτές, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
για τη λειτουργία των φυγοκεντρωτών ή τον έλεγχο 
της μονάδας. 

Συνήθως το ΙΙΡ6 περνά από τη στερεά μορφή στην 
αέριο χρησιμοποιώντας θερμαινόμενα αυτόκλειστα και 
διαμοιράζεται σε αέριο μορφή στους φυγοκεντρωτές 
μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε εν σειρά σύν¬ 
δεση. Οι ροές αερίων «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» 
ΨΡ6 που ρέουν από τους φυγοκεντρωτές περνούν, επί¬ 
σης μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε εν σει¬ 
ρά σύνδεση, σε ψυχρές παγίδες (που λειτουργούν σε 
θερμοκρασία περίπου 203 Κ (- 70 °0) όπου συμπυκνώ¬ 
νονται πριν την περαιτέρω μεταφορά σε κατάλληλους 
περιέκτες για μεταφορά ή αποθήκευση. Δεδομένου ότι 
μια μονάδα εμπλουτισμού αποτελείται από πολλές χι¬ 
λιάδες φυγοκεντρωτές σε εν σειρά σύνδεση, υπάρχουν 
πολλά χιλιόμετρα σωληνώσεων διανομής σε εν σειρά 
σύνδεση, που περιλαμβάνουν χιλιάδες συγκολλήσεις με 
σημαντικό ποσοστό επαναληψιμότητας της διάταξης. Ο 
εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα συστήματα 
σωληνώσεων κατασκευάζονται βάσει εξαιρετικά υψηλών 
προτύπων κενού και καθαρότητας. 

5.2.1 Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομάκρυν¬ 
σης «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
επεξεργασίας στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αυτόκλειστα τροφοδοσίας (ή σταθμοβ, χρησιμοποιού¬ 
μενα για τη διοχέτευση του ΨΡ6 στους φυγοκεντρωτές 
σε εν σειρά σύνδεση με μέγιστη πίεση 100 Ι<Ρ3 (15 ρεί) 
και ταχύτητα τουλάχιστον 1 (< 9 /Ιι. 

Απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν για 
την αφαίρεση του ΨΡ6 από τις εν σειρά διατάξεις με 
μέγιστη πίεση 3 Ι<Ρ3 (0,5 ρεί). Οι απεξαχνωτές μπορούν 
να ψυχθούν σε 203 Κ (- 70 0 Ο) και να θερμανθούν σε 
343 Κ (70 0 Ο). 

Σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» που χρησι¬ 
μεύουν για την παγίδευση του ΙΙΡ6 σε περιέκτες. 

Η εν λόγω μονάδα, ο εξοπλισμός και το σύστημα 
σωληνώσεων είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα ή 
επενδεδυμένα με υλικά ανθεκτικά στο ΨΡ6 (βλέπε ΕΠΕ¬ 
ΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος) και 
κατασκευάζονται βάσει εξαιρετικά υψηλών προτύπων 
κενού και καθαρότητας. 

5.2.2 Συστήματα σωληνώσεων διανομής 

Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ει¬ 
δικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την λειτουργία 
με ΙΙΡ6 εντός των φυγοκεντρικών εν σειρά συνδέσεων. 
Το δίκτυο σωληνώσεων συνήθως είναι «τριπλό» σύστημα 
διανομής στο οποίο κάθε φυγοκεντρωτής είναι συνδε- 
δεμένος με καθεμία από τις κεφαλές διανομής. Επο¬ 
μένως υπάρχει σημαντική επαναληψιμότητα της μορ¬ 
φής. Το σύστημα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο 
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από υλικά ανθεκτικά στο υΕ6 (βλέπε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ του παρόντος τμήματος) βάσει εξαιρετικά 
υψηλών προτύπων κενού και καθαρότητας. 

5.2.3 Φασματόμετρα μάζας υΡ6/πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα μαγνητικά ή 

τετραπολικά φασματόμετρα μάζας ικανά για δειγματο¬ 
ληψία «οπ-Ιιπθ» πρώτης ύλης, προϊόντων ή υπολειμμάτων, 
από τις ροές ΨΡ6 τα οποία διαθέτουν το σύνολο των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας 
ανώτερη από 320 

2. πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με 
χρωμονικελίνη ή κράμα πιοπαΙ ή με πλάκες νικελίου 

3. πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων 

4. συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση 
ισοτόπων. 

5.2.4 Εναλλάκτες συχνότητας 

Εναλλάκτες συχνότητας (γνωστοί ως μετατροπείς ή 
αναστροφείς) ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι 
για να εφοδιάζουν τους στάτες κινητήρων όπως καθο¬ 
ρίζεται στο σημείο 5.1.2.δ), ή τμήματα, κατασκευαστικά 
μέρη και υποδιατάξεις αυτών των εναλλακτών συχνότη¬ 
τας που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. πολυφασική έξοδο στα 600 έως 2000 Ηζ 7 

2. υψηλή σταθερότητα (με έλεγχο συχνότητας ανώ¬ 
τερο του 0,1%) 7 

3. χαμηλή αρμονική παραμόρφωση (κατώτερη του 2%) 
και 

4. αποδοτικότητα ανώτερη του 80%. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα ανωτέρω στοιχεία είτε έρχονται σε άμεση επαφή 
με το αέριο διεργασίας ΨΡ6 είτε ελέγχουν άμεσα τους 
φυγοκεντρωτές και το πέρασμα του αερίου από φυγο- 
κεντρωτή σε φυγοκεντρωτή και από εν σειρά σύνδεση 
σε εν σειρά σύνδεση. 

Στα ανθεκτικά στη διάβρωση από ΨΡ6 υλικά συμπερι- 
λαμβάνονται ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, τα 
κράματα αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα περιεκτικό¬ 
τητας άνω του 60% σε νικέλιο. 

5.3 Διατάξεις και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδια¬ 
σμένα ή κατασκευασμένα για χρήση στον εμπλουτισμό 
με αέριο διάχυση 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στη μέθοδο αέριας διάχυσης για τον ισοτοπικό διαχω¬ 
ρισμό ουρανίου, η κύρια τεχνολογική διάταξη είναι ένα 
ειδικό πορώδες φράγμα αέριας διάχυσης, ένας εναλλά- 
κτης θερμότητας για ψύξη του αερίου (θερμαινόμενος 
με τη διαδικασία συμπίεσης), βαλβίδες στεγανοποίησης 
και ελέγχου και σωληνώσεις. Στο βαθμό που η τεχνο¬ 
λογία αέριας διάχυσης χρησιμοποιεί εξαφθοριούχο 
ουράνιο (υΕ6), οι επιφάνειες όλου του εξοπλισμού, των 
σωληνώσεων και των οργάνων που έρχονται σε επαφή 
με το αέριο πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά 
που παραμένουν σταθερά όταν έρχονται σε επαφή με 
το υΕ6. Για μια μονάδα αέριας διάχυσης απαιτούνται 
αρκετές από αυτές τις διατάξεις επομένως οι ποσότη¬ 
τες μπορούν να αποτελόσουν σημαντική ένδειξη της 
τελικής χρήσης. 

5.3.1. Πετάσματα αερίου διαχύσεως 

(α) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα λεπτά, πορώδη 
φίλτρα μεγέθους πόρων 100-1,000 Ε (αηρείΐΌΠιε), πάχους 5 
πιηη (0,2 ίπ) και, στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, δια¬ 


μέτρου 25 πιπι (1 ίη) το μέγιστο, από μεταλλικά, πολυμερή ή 
κεραμικά υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ΨΡ6, και 

(β) ενώσεις ή κονίες ειδικά κατασκευασμένες για την 
παραγωγή παρόμοιων φίλτρων. Σε αυτές τις ενώσεις 
και κονίες περιλαμβάνονται το νικέλιο ή κράματα πε¬ 
ριεκτικότητας άνω του 60% σε νικέλιο, το οξείδιο του 
αλουμινίου ή πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδρογο¬ 
νανθράκων ανθεκτικά σε ΙΙΡ6 καθαρότητας άνω του 
99,9% μεγέθους σωματιδίων μικρότερου των 10 πιίσΓοηε, 
και υψηλού βαθμού ομοιομορφίας του μεγέθους των 
σωματιδίων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την 
κατασκευή φραγμάτων αερίου διαχύσεως. 

5.3.2. Περιβλήματα διαχύτη 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι ερμητικά 
σφραγισμένοι κυλινδρικοί λέβητες διαμέτρου μεγαλύ¬ 
τερης των 300 πγίπι (12 ίη) και μήκους μεγαλύτερου των 
900 πιπι (35 ίη), ή ορθογώνιοι λέβητες συγκρίσιμων δι¬ 
αστάσεων, με εσωτερική σύνδεση και δύο εξωτερικές 
συνδέσεις, όλες διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 πιπι 
(2 ίη), προοριζόμενοι να περιέχουν το πέτασμα αερίου 
διαχύσεως, κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με υλικά 
ανθεκτικά στο ΨΡ6 και σχεδιασμένοι για οριζόντια ή 
κατακόρυφη εγκατάσταση. 

5.3.3. Συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι αξονικοί, φυ¬ 
γοκεντρικοί ή θετικής μετατόπισης συμπιεστές ή φυ¬ 
σητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης ΙΙΕ6 
όγκου τουλάχιστον 1 πι3/πιίη και πίεση εκκένωσης μέχρι 
πολλές εκατοντάδες ΚΡα (100 ρεί), σχεδιασμένοι για 
μακροχρόνια λειτουργία σε περιβάλλον ΙΙΡ6 με ή χω¬ 
ρίς ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλης ισχύος, καθώς και 
χωριστές διατάξεις συμπιεστών ή φυσητήρων αερίων. 
Αυτοί οι συμπιεστές και φυσητήρες αερίων έχουν λόγο 
πίεσης μεταξύ 2:1 και 6:1 και είναι κατασκευασμένοι από 
ή επενδεδυμένοι με υλικά ανθεκτικά στο υΡ6. 

5.3.4. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού 
άξονα 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα στεγανοποιη- 
τικά παρεμβύσματα κενού, με συνδέσεις τροφοδότησης 
και απαγωγής, για στεγανοποίηση του παρεμβύσματος 
που συνδέει τον συμπιεστή ή τον ρότορα του φυσητήρα 
αερίων με τον κύριο κινητήρα ώστε να εξασφαλίζεται 
αξιόπιστη στεγανότητα από εισροή αέρα στο εσωτερι¬ 
κό διαμέρισμα του συμπιεστή ή του φυσητήρα αερίων 
που περιέχει υΡ6. Αυτές οι διατάξεις στεγανοποίησης 
είναι συνήθως σχεδιασμένες με τρόπο ώστε η ταχύτητα 
εισροής ρυθμιστικού αερίου να μην υπερβαίνει τα 1 000 
οπι3/πιίη (60 ίη3/πιίη). 

5.3.5. Εναλλάκτες θερμότητας για ψύξη του ΨΡ6 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εναλλάκτες 

θερμότητας κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με υλικά 
ανθεκτικά στο ΨΡ6 (εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα) ή με 
χαλκό ή με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των μετάλ¬ 
λων και με ταχύτητα αλλαγής της πίεσης διασποράς 
μικρότερη των 10 Ρα (0,0015 ρεί) ανά ώρα και διαφορά 
πίεσης 100 ΙκΡθ (15 ρεί). 

5.4 Βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευ¬ 
αστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
για χρήση στη διεργασία εμπλουτισμού αερίου δια¬ 
χύσεως 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευ¬ 
αστικά μέρη για μονάδες εμπλουτισμού αερίου διαχύ- 
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σεως είναι τα συστήματα μονάδων που είναι απαραίτη¬ 
τα για την τροφοδοσία με ΙΙΡ6 των διατάξεων αερίου 
διαχύσεως, για τη σύνδεση των χωριστών διατάξεων 
μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργηθούν εν σειρά 
διατάξεις (ή στάδια) ώστε να καταστεί δυνατός ο στα¬ 
διακός υψηλότερος εμπλουτισμός και για την εξαγωγή 
«προϊόντων» και «υπολειμμάτων» ΙΙΡ6 από τις εν σειρά 
διατάξεις διάχυσης. Λόγω της υψηλής αδράνειας που 
εμφανίζουν οι εν σειρά διατάξεις διαχύσεως, κάθε δια¬ 
κοπή της λειτουργίας τους, και ιδίως η παύση της, έχει 
σοβαρές επιπτώσεις. Συνεπώς, η αυστηρή και σταθερή 
διατήρηση κενού σε όλα τα τεχνολογικά συστήματα, η 
αυτόματη προστασία από ατυχήματα και η ακριβής αυ¬ 
τόματη ρύθμιση της ροής αερίου έχουν σημασία σε μια 
μονάδα αερίου διαχύσεως. Είναι επομένως αναγκαίο να 
είναι εξοπλισμένη η μονάδα με μεγάλο αριθμό ειδικών 
συστημάτων μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου. 

Συνήθως το 1)Ε6 ατμοποιείται από κυλίνδρους τοποθε¬ 
τημένους μέσα σε αυτόκλειστα και διανέμεται σε αέριο 
μορφή στο σημείο εισόδου μέσω συστημάτων σωλήνων 
διανομής σε εν σειρά σύνδεση. Οι ροές αερίων ϋΕ6 («προ¬ 
ϊόντα» και «υπολείμματα») που προέρχονται από σημεία 
εξόδου περνούν μέσω συστημάτων σωλήνων διανομής σε 
εν σειρά σύνδεση είτε σε ψυχρές παγίδες είτε σε σταθ¬ 
μούς συμπίεσης όπου το αέριο ϋΡ6 υγροποιείται πριν 
μεταφερθεί σε κατάλληλους περιέκτες για μεταφορά ή 
αποθήκευση. Δεδομένου ότι μια μονάδα εμπλουτισμού 
αερίου διαχύσεως αποτελείται από πολυάριθμες διατά¬ 
ξεις αερίου διαχύσεως σε εν σειρά σύνδεση, υπάρχουν 
πολλά χιλιόμετρα σωληνώσεων διανομής σε εν σειρά 
σύνδεση τα οποία περιλαμβάνουν χιλιάδες συγκολλήσεις 
με σημαντικό ποσοστό επαναληψιμότητας της διάταξης. 
Ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα συστή¬ 
ματα σωληνώσεων κατασκευάζονται βάσει εξαιρετικά 
υψηλών προτύπων κενού και καθαρότητας. 

5.4.1 Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομάκρυν¬ 
σης προϊόντων και υπολειμμάτων 

Συστήματα επεξεργασίας ειδικά σχεδιασμένα ή κατα¬ 
σκευασμένα, ικανά να λειτουργήσουν σε μέγιστη πίεση 
300 Ι<Ρ3 (45 ρεί), στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αυτόκλειστα τροφοδοσίας (ή συστήματα), που χρη¬ 
σιμοποιούνται για τη διοχέτευση υΡ6 στις εν σειρά 
διατάξεις αερίου διαχύσεως. 

Απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν 
για την αφαίρεση ΙΙΕ6 από τις εν σειρά διατάξεις δι¬ 
αχύσεως. 

Σταθμοί υγροποίησης όπου αέριο ΨΡ6 από την εν 
σειρά σύνδεση συμπιέζεται και ψύχεται για να σχημα- 
τισθεί υγρό υΡ6. 

Σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για την με¬ 
ταφορά του ΨΡ6 στους περιέκτες. 

5.4.2 Συστήματα σωληνώσεων διανομής 

Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής 

ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για λειτουργία 
με ΨΡ6 σε εν σειρά διατάξεις αερίου διαχύσεως. Το εν 
λόγω δίκτυο σωληνώσεων είναι συνήθως «διπλό» σύ¬ 
στημα κεφαλών όπου κάθε κυψέλη είναι συνδεδεμένη 
με καθεμία από τις κεφαλές. 

5.4.3 Συστήματα κενού 

(α) Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένα μεγάλα συ¬ 
στήματα σωληναγωγών κενού, κεφαλές σωληναγωγών 
κενού και αντλίες κενού με απορροφητική ικανότητα 
τουλάχιστον 5 πι3/πιίπ (175 ίΐ3/πιίπ). 


(β) Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για λειτουργία 
σε ατμόσφαιρες που περιέχουν ΨΡ6, κατασκευασμένες 
από ή επενδεδυμένες με αλουμίνιο, νικέλιο ή κράματα 
περιεκτικότητας άνω του 60% σε νικέλιο. Οι εν λόγω 
αντλίες μπορούν να είναι περιστρεφικές ή παλινδρομι¬ 
κές, να ενεργούν με μηχανική μετατόπιση ή να διαθέ¬ 
τουν διατάξεις στεγανοποίησης φθορανθράκων και να 
απαιτούν ειδικά υγρά. 

5.4.4. Ειδικές βαλβίδες διακοπής της παροχής και 
ελέγχου 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες χειροκίνητες 
ή αυτόματες βαλβίδες με φυσητήρα κατασκευασμέ¬ 
νες από υλικά ανθεκτικά στο ΙΙΡ6 με διάμετρο 40 έως 
1500 πιπι (1,5 έως 59 ίπ) για εγκατάσταση σε κύρια και 
βοηθητικά συστήματα μονάδων εμπλουτισμού αερίου 
διαχύσεως. 

5.4.5 Φασματόμετρα μάζας ϋΡ6/πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα μαγνητικά ή 
τετραπολικά φασματόμετρα μάζας ικανά για δειγματο¬ 
ληψία πρώτης ύλης, προϊόντων ή υπολειμμάτων από τις 
ροές ϋΡ6 σε συνθήκες φορτίου και τα οποία διαθέτουν 
το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας αώ- 
τερη από 320 

2. πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με 
χρωμονικελίνη ή κράμα πιοηβΙ ή με πλάκες νικελίου 

3. πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων 

4. συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση 
ισοτόπων. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα ανωτέρω στοιχεία είτε έρχονται σε άμεση επαφή 
με το αέριο διεργασίας ΨΡ6 είτε ελέγχουν άμεσα τη 
ροή εντός της εν σειρά σύνδεσης. Όλες οι επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι 
εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με 
υλικά ανθεκτικά στο υΡ6. Γ ια τους σκοπούς των πα¬ 
ραγράφων που αφορούν τον χρησιμοποιούμενο στην 
αέριο διάχυση εξοπλισμό, στα ανθεκτικά στη διάβρωση 
από ΨΡ6 υλικά περιλαμβάνονται ο ανοξείδωτος χάλυ¬ 
βας, το αλουμίνιο, τα κράματα αλουμινίου, το νικέλιο ή 
κράματα περιεκτικότητας άνω του 60% σε νικέλιο και 
τα ανθεκτικά στο υΡ6, πλήρως φθοριωμένα πολυμερή 
υδρογονανθράκων. 

5.5. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για χρήση σε 
εγκαταστάσεις αεροδυναμικού εμπλουτισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στις διεργασίες αεροδυναμικού εμπλουτισμού, μείγμα 
αερίου ΨΡ6 και ελαφρού αερίου (υδρογόνου ή ήλιου) 
συμπιέζεται και εν συνεχεία περνά σε στοιχεία διαχω¬ 
ρισμού όπου ο ισοτοπικός διαχωρισμός ολοκληρώνεται 
με τη δημιουργία υψηλών φυγοκεντρικών δυνάμεων σε 
περιβάλλον με καμπύλα τοιχώματα. Δύο διεργασίες 
αυτού του τύπου έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία: η δι¬ 
εργασία των ακροφυσίων διαχωρισμού και η διεργασία 
του σωλήνα περιδινήσεως. Και για τις δύο διεργασίες 
τα κύρια συστατικά στοιχεία της φάσης διαχωρισμού 
περιλαμβάνουν κυλινδρικούς λέβητες οι οποίοι περι¬ 
έχουν τα ειδικά στοιχεία διαχωρισμού (ακροφύσια ή 
σωλήνες περιδινήσεως), συμπιεστές αερίων και εναλ- 
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λάκτες θερμότητας για την αφαίρεση της θερμότητας 
συμπίεσης. Μια αεροδυναμική μονάδα απαιτεί αρκετά 
παρόμοια στάδια, επομένως οι ποσότητες αποτελούν 
σημαντική ένδειξη της τελικής χρήσης. Δεδομένου ότι 
οι αεροδυναμικές διεργασίες χρησιμοποιούν υΡ6, οι επι¬ 
φάνειες όλου του εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των 
οργάνων που έρχονται σε επαφή με το αέριο πρέπει 
να είναι κατασκευασμένες από υλικά που παραμένουν 
σταθερά όταν έρχονται σε επαφή με το ΙΙΡ6. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία 
είτε έρχονται σε άμεση επαφή με το αέριο διεργασίας 
υΡ6 είτε ελέγχουν άμεσα τη ροή εντός της εν σειρά σύν¬ 
δεσης. Όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το 
αέριο διεργασίας είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες 
ή επενδεδυμένες με υλικά ανθεκτικά στο ΙΙΡ6. Για τους 
σκοπούς της παραγράφου που αφορά τον χρησιμοποι¬ 
ούμενο στον αεροδυναμικό εμπλουτισμό εξοπλισμό, στα 
ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ6 υλικά περιλαμβάνονται 
ο χαλκός, ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, τα κρά¬ 
ματα αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας 
άνω του 60% σε νικέλιο και τα ανθεκτικά στο ΙΙΡ6, πλή¬ 
ρως φθοριωμένα, πολυμερή υδρογονανθράκων. 

5.5.1 Ακροφύσια διαχωρισμού 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα ακροφύσια 
διαχωρισμού και διατάξεις. Τα ακροφύσια διαχωρισμού 
αποτελούνται από καμπύλους σωληνίσκους υπό μορφή 
εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 1 πιπι 
(τυπικά 0,1 έως 0,05 πιπι), ανθεκτικούς στη διάβρωση 
από ΙΙΡ6, που φέρουν διαχωριστική λεπίδα εντός του 
ακροφυσίου η οποία διαχωρίζει το αέριου που διέρχεται 
από το ακροφύσιο σε δύο ρεύματα. 

5.5.2. Σωλήνες περιδινήσεως 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι σωλήνες 
περιδινήσεως και διατάξεις. Οι σωλήνες περιδινήσεως 
είναι κυλινδρικοί ή κωνικοί, κατασκευασμένοι ή φέρο- 
ντες προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από 
υΡ6, με διάμετρο μεταξύ 0,5 οπι και 4 οπι, λόγο μήκους 
προς διάμετρο 20:1 ή λιγότερο και μία ή περισσότερες 
εφαπτομενικές εισόδους. Οι σωλήνες μπορεί να είναι 
εξοπλισμένοι με συμπληρώματα τύπου ακροφυσίου στο 
ένα ή το άλλο άκρο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το αέριο τροφοδοσίας εισέρχεται στον σωλήνα περι- 
δινήσεως εφαπτομενικά σε ένα άκρο ή μέσω πτερυγίων 
περιδινήσεως ή σε πολυάριθμες εφαπτομενικές θέσεις 
κατά μήκος της περιφέρειας του σωλήνα. 

5.5.3. Συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι αξονικοί, φυ¬ 
γοκεντρικοί ή θετικής μετατόπισης συμπιεστές ή φυση¬ 
τήρες αερίων κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία 
από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ6 και με 
ελάχιστη απορροφητική ικανότητα 2 πι3/πιίη μείγματος 
υΡ6/φέροντος αερίου (υδρογόνου ή ήλιου). 


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι ως άνω συμπιεστές και φυσητήρες αερίων συνήθως 
έχουν λόγο πίεσης μεταξύ 1,2:1 και 6:1. 

5.5.4. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού 
άξονα 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα στεγανοποιη- 
τικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα, με συνδέσεις 
τροφοδότησης και απαγωγής, για στεγανοποίηση του 
παρεμβύσματος που συνδέει το ρότορα του συμπιεστή 
ή του φυσητήρα αερίων με τον κύριο κινητήρα ώστε 
να εξασφαλίζεται αξιόπιστη στεγανότητα από εισροή 
αερίου διεργασίας ή εκροή αέρα στο εσωτερικό δια¬ 
μέρισμα του συμπιεστή ή του φυσητήρα αερίων που 
περιέχει μείγμα υΡ6/φέροντος αερίου. 

5.5.5. Εναλλάκτες θερμότητας για ψύξη αερίου 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι εναλλάκτες 

θερμότητας κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία 
από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ6. 

5.5.6. Περιβλήματα στοιχείων διαχωρισμού 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα περιβλήματα 
στοιχείων διαχωρισμού, κατασκευασμένα ή φέροντα 
προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ΙΙΡ6, 
προοριζόμενα να περιέχουν σωλήνες περιδινήσεως ή 
ακροφύσια διαχωρισμού. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα περιβλήματα αυτά μπορούν να είναι κυλινδρικοί 
λέβητες διαμέτρου μεγαλύτερης των 300 πιπι και μή¬ 
κους μεγαλύτερου των 900 πιπι ή ορθογώνιοι λέβητες 
συγκρίσιμων διαστάσεων, και να είναι σχεδιασμένα για 
οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση. 

5.5.7. Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομάκρυν¬ 
σης προϊόντων και υπολειμμάτων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
κατεργασίας ή εξοπλισμός για μονάδες εμπλουτισμού, 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά αν¬ 
θεκτικά στη διάβρωση από ΙΙΡ6, στα οποία συμπερι- 
λαμβάνονταί: 

(α) αυτόκλειστα τροφοδοσίας, φούρνοι ή συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση ΨΡ6 στις δι¬ 
εργασίες εμπλουτισμού. 

(β) απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν 
για την αφαίρεση ΙΙΡ6 από τη διεργασία εμπλουτισμού 
για μετέπειτα μεταφορά κατόπιν θέρμανσης. 

(γ) σταθμοί στερεοποίησης ή υγροποίησης που χρη¬ 
σιμοποιούνται για την αφαίρεση ΨΡ6 από την μονάδα 
εμπλουτισμού κατόπιν συμπίεσης και μετατροπής του 
ΨΡ6 σε υγρή ή στερεή μορφή. 

(δ) σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για τη 
μεταφορά του ΙΙΡ6 σε περιέκτες 

5.5.8. Συστήματα σωληνώσεων διανομής 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
σωληνώσεων κεφαλών, κατασκευασμένα ή φέροντα 
προστασία από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από 
ΨΡ6, για την διοχέτευση του ϋΡ6 στις αεροδυναμικές 
εν σειρά διατάξεις. Το εν λόγω δίκτυο σωληνώσεων 
είναι συνήθως ένα σύστημα διανομέων «εις διπλούν» 
όπου κάθε στάδιο ή ομάδα σταδίων συνδέεται με κάθε 
διανομέα. 

5.5.9. Αντλίες και συστήματα κενού 

(α) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
κενού με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 5 πι3/πιίη 
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ή μεγαλύτερη, αποτελούμενα από συστήματα σωληνα- 
γωγών κενού, κεφαλές σωληναγωγών κενού και αντλίες 
κενού και σχεδιασμένα για λειτουργία σε ατμόσφαιρες 
που περιέχουν ΙΙΡ6. 

(β) Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευα¬ 
σμένες για λειτουργία σε ατμόσφαιρες που περιέχουν 
ΙΙΡ6, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από υλι¬ 
κά ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ6. Οι αντλίες αυτές 
μπορεί να χρησιμοποιούν διατάξεις στεγανοποίησης 
φθορανθράκων και να απαιτούν ειδικά υγρά. 

5.5.10. Ειδικές βαλβίδες διακοπής της παροχής και 
ελέγχου 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες χειροκίνητες 
ή αυτόματες βαλβίδες με φυσητήρα κατασκευασμένες 
ή φέρουσες προστασία από υλικά ανθεκτικά στο υΡ6 
με διάμετρο 40 έως 1 500 πιπι για εγκατάσταση σε κύ¬ 
ρια και βοηθητικά συστήματα μονάδων αεροδυναμικού 
εμπλουτισμού. 

5.5.11. Φασματόμετρα μάζας ΙΙΡ6/πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα μαγνητικά ή 

τετραπολικά φασματόμετρα μάζας ικανά για δειγματο¬ 
ληψία, σε συνθήκες φορτίου, πρώτης ύλης, «προϊόντων» 
ή «υπολειμμάτων» από τις ροές ΙΙΡ6 και τα οποία διαθέ¬ 
τουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας 
ανώτερη από 320, 

2. πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με 
χρωμονικελίνη ή κράμα πιοηαΙ ή με πλάκες νικελίου, 

3. πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων 
και 

4. συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση 
ισοτόπων. 

5.5.12. Συστήματα διαχωρισμού υΡ6/φέροντος αερί¬ 
ου 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
κατεργασίας για το διαχωρισμό του ΙΙΕ6 από το φέρον 
αέριο (υδρογόνο ή ήλιο). 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι σχεδιασμένα για να μει¬ 
ώνουν την περιεκτικότητα σε ΙΙΕ6 του φέροντος αερίου 
σε 1 ρρπι ή λιγότερο και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 
εξοπλισμό όπως: 

α. κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδια- 
χωριστές ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες - 120 
0 Ο ή χαμηλότερες ή 

β. κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχά¬ 
νουν θερμοκρασίες -120 °0 ή χαμηλότερες ή 

γ. ακροφύσιο διαχωρισμού ή μονάδες σωλήνων πε- 
ριδινήσεως για το διαχωρισμό του ϋΡ6 από το φέρον 
αέριο ή 

δ. ψυχρές παγίδες ΨΡ6 ικανές να επιτυγχάνουν θερ¬ 
μοκρασίες - 20 0 Ο ή χαμηλότερες. 

5.6. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήμα¬ 
τα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη για χρήση σε 
μονάδες εμπλουτισμού χημικής ανταλλαγής ή ανταλ¬ 
λαγής ιόντων 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η ελαφρά διαφορά μάζας μεταξύ των ισοτόπων του 
ουρανίου προκαλεί μικρές αλλαγές στην ισορροπία της 
χημικής αντίδρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση για τον ισοτοπικό διαχωρισμό. Δύο διεργασίες 
έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία: χημική ανταλλαγή υγρού- 
υγρού και ανταλλαγή ιόντων στερεού-υγρού. 


Στη διεργασία χημικής ανταλλαγής υγρού-υγρού, μη 
αναμειγνυόμενες υγρές φάσεις (υδατική και οργανική) 
έρχονται σε επαφή σε αντίστροφο ρεύμα ώστε να δη- 
μιουργηθεί το καταιγιστικό αποτέλεσμα χιλιάδων φά¬ 
σεων διαχωρισμού. Η υδατική φάση αποτελείται από 
χλωριούχο ουράνιο σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 7 η 
οργανική φάση αποτελείται από εκχυλιστή που περιέχει 
χλωριούχο ουράνιο σε οργανικό διαλύτη. Οι εκχυλιστές 
που χρησιμοποιούνται στην εν σειρά διάταξη διαχω¬ 
ρισμού μπορούν να είναι στήλες ανταλλαγής υγρού- 
υγρού (όπως παλμικές στήλες με ηθμοειδείς πλάκες) ή 
φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού. Απαιτούνται χημικές 
αντιδράσεις (οξείδωση και αναγωγή) και στα δύο άκρα 
της εν σειρά διάταξης διαχωρισμού προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η απαραίτητη αναρροή σε κάθε άκρο.Ένα 
σοβαρό σχεδιαστικό ζήτημα είναι πως θα αποφευχθεί 
η μόλυνση του ρεύματος της διεργασίας με ορισμένα 
μεταλλικά ιόντα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 
στήλες και σωληνώσεις πλαστικές ή με πλαστική επέν¬ 
δυση (όπου συμπεριλαμβάνονται τα πολυμερή φθοραν¬ 
θράκων) ή/και με υάλινη επένδυση. 

Στη διεργασία ανταλλαγής ιόντων στερεού-υγρού ο 
εμπλουτισμός επιτυγχάνεται με προσρόφηση/εκρόφη- 
ση ουρανίου σε ειδική, εξαιρετικά ταχείας λειτουργί¬ 
ας, ρητίνη ανταλλαγής ιόντων ή προσροφητή. Διάλυμα 
ουρανίου σε υδροχλωρικό οξύ και σε άλλους χημικούς 
παράγοντες περνά μέσω κυλινδρικών στηλών εμπλου¬ 
τισμού που έχουν πληρωθεί με στιβάδες προσροφητή. 
Γ ια να είναι η διεργασία συνεχής, είναι απαραίτητο ένα 
σύστημα αντιστρόφου ροής ώστε να ελευθερώνεται το 
ουράνιο από τον προσροφητή στη ροή υγρού και να 
είναι δυνατή η συλλογή των «προϊόντων» και «υπολειμ¬ 
μάτων». Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση κατάλληλων χη¬ 
μικών παραγόντων οξειδοαναγωγής που αναγεννώνται 
πλήρως σε χωριστά εξωτερικά κυκλώματα και μπορούν 
να αναγεννηθούν μερικώς εντός των ίδιων των στηλών 
ισοτοπικού διαχωρισμού. Η παρουσία διαλυμάτων θερ¬ 
μού, πυκνού υδροχλωρικού οξέος στη διαδικασία απαι¬ 
τεί ο εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος ή να φέρει 
προστασία από ειδικά υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. 

5.6.1. Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού (χημική ανταλ¬ 
λαγή) 

Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού σε αντίστροφο ρεύ¬ 
μα τροφοδοτούμενες με μηχανική ισχύ (π.χ. παλμικές 
στήλες με ηθμοειδείς πλάκες, στήλες με πλάκες με 
εναλλακτική κίνηση και στήλες με εσωτερικούς μίκτες 
με στρόβιλο), ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες 
για εμπλουτισμό ουρανίου με χημική ανταλλαγή. Γ ια να 
είναι ανθεκτικές στη διάβρωση από πυκνά διαλύματα 
υδροχλωρικού οξέος, οι στήλες αυτές και το εσωτερικό 
τους κατασκευάζονται ή φέρουν προστασία από κατάλ¬ 
ληλα πλαστικά υλικά (όπως πολυμερή φθορανθράκων) 
ή από ύαλο. Οι στήλες είναι σχεδιασμένες ώστε ο χρό¬ 
νος διαδικασίας να είναι σύντομος (30 δευτερόλεπτα 
ή λιγότερο). 

5.6.2. Φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού-υγρού (χημική 
ανταλλαγή) 

Οι φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού-υγρού είναι ειδικά 
σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για εμπλουτισμό του 
ουρανίου με διεργασία χημικής ανταλλαγής. Χρησιμο¬ 
ποιούν περιστροφή για τη διασπορά των οργανικών και 
υδατικών ροών και κατόπιν φυγοκεντρική δύναμη για 
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διαχωρισμό των φάσεων. Για να είναι ανθεκτικοί στη 
διάβρωση από πυκνά διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, 
οι εκχυλιστές αυτοί κατασκευάζονται ή φέρουν επέν¬ 
δυση από κατάλληλα πλαστικά υλικά (όπως πολυμερή 
φθορανθράκων) ή φέρουν επένδυση από ύαλο. Οι φυγο¬ 
κεντρικοί εκχυλιστές είναι σχεδιασμένοι ώστε ο χρόνος 
διαδικασίας να είναι σύντομος (30 εοο το μέγιστο). 

5.6.3. Συστήματα αναγωγής ουρανίου και εξοπλισμός 
(χημική ανταλλαγή) 

(α) Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες ηλεκτρο¬ 
χημικές κυψέλες αναγωγής για την αναγωγή ουρανίου 
από μία κατάσταση σθένους σε άλλη όταν ο εμπλου¬ 
τισμός του ουρανίου γίνεται με χημική ανταλλαγή. Τα 
υλικά των κυψελών που έρχονται σε επαφή με τα δια¬ 
λύματα της κατεργασίας πρέπει να είναι ανθεκτικά στη 
διάβρωση από πυκνά διαλύματα υδροχλωρικού οξέος. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο καθοδικός χώρος της κυψέλης πρέπει να είναι σχε¬ 
διασμένος έτσι ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου οξείδω¬ 
ση του ουρανίου σε άλλη κατάσταση σθένους. Προκει- 
μένου το ουράνιο να διατηρηθεί μέσα στον καθοδικό 
χώρο, η κυψέλη ενδέχεται να διαθέτη μία αδιαπέραστη 
διαφραγματική μεμβράνη κατασκευασμένη από ειδικά 
υλικά εναλλαγής κατιόντων. Η κάθοδος αποτελείται 
από έναν κατάλληλο στέρεο αγωγό όπως ο γραφίτης. 

(β) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήμα¬ 
τα στο άκρο Τ της καταιώνισης για τη λήψη ΙΙ+ 4 από 
το οργανικό ρεύμα, προσαρμόζοντας τη συγκέντρωση 
οξέος και τροφοδοτώντας της ηλεκτροχημικές κυψέλες 
αναγωγής. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα αποτελούνται από εξοπλισμό 
εκχύλισης με διαλύτη για την απόσπαση του υ+ 4 από το 
οργανικό ρεύμα προς υδατικό διάλυμα, από εξοπλισμό 
εξάτμισης ή/και άλλο εξοπλισμό για την επίτευξη ρύθμι¬ 
σης και ελέγχου του ρΗ του διαλύματος και από αντλίες 
ή άλλα εξαρτήματα μεταφοράς για την τροφοδότηση 
των ηλεκτροχημικών κυψελών αναγωγής/Ενα σοβαρό 
σχεδιαστικό ζήτημα είναι πως θα αποφευχθεί η μόλυνση 
του υδατικού ρεύματος με ορισμένα μεταλλικά ιόντα. Για 
το λόγο αυτό, όσον αφορά τα τμήματα που ευρίσκονται 
σε επαφή με το ρεύμα της διαδικασίας, το σύστημα 
αποτελείται από εξοπλισμό κατασκευασμένο ή φέροντα 
προστασία από κατάλληλα υλικά (όπως ύαλος, πολυμερή 
φθορανθράκων, θειικό πολυφαινύλιο, σουλφονικός πολυ- 
αιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνη). 

5.6.4. Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας 
(χημική ανταλλαγή) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα για 
την παραγωγή τροφοδοτικού διαλύματος χλωριούχου 
ουρανίου υψηλής καθαρότητας για μονάδες διαχωρι¬ 
σμού ισοτόπων ουρανίου με χημική ανταλλαγή. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από εξοπλισμό δι¬ 
άλυσης, εκχύλισης με διαλύτη ή/και ανταλλαγής ιόντων 
για τον καθαρισμό και από ηλεκτρολυτικές κυψέλες 
για την αναγωγή του ΙΙ+ 6 ή ϋ+ 4 σε υ+ 3 . Τα εν λόγω 
συστήματα παράγουν διαλύματα χλωριούχου ουρανίου 
τα οποία περιέχουν λίγα μόνο μέρη ανά εκατομμύριο 
μεταλλικές προσμίξεις όπως χρώμιο, σίδηρος, βανάδιο, 
μολυβδαίνιο και άλλα δισθενή ή μεγαλυτέρου σθένους 
κατιόντα. 


Τα υλικά κατασκευής τμημάτων του συστήματος κα¬ 
τεργασίας υ+ 3 υψηλής καθαρότητας περιλαμβάνουν 
ύαλο, πολυμερή φθορανθράκων, θειικό πολυφαινύλιο, 
σουλφονικό πολυαιθέρα πλαστικής επένδυσης και εμπο¬ 
τισμένο με ρητίνη γραφίτη. 

5.6.5. Συστήματα οξείδωσης ουρανίου (χημική ανταλ¬ 
λαγή) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
οξείδωσης υ+ 3 σε υ+ 4 το οποίο επιστρέφει στην εν 
σειρά διάταξη διαχωρισμού των ισοτόπων ουρανίου 
κατά τη διαδικασία εμπλουτισμού μέσω χημικής ανταλ¬ 
λαγής. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι δυνατόν να περιλαμβά¬ 
νουν εξοπλισμό όπως: 

(α) εξοπλισμός που φέρει σε επαφή το χλώριο και το 
οξυγόνο με το υδατικό ρεύμα εκροής που προέρχεται 
από την εγκατάσταση ισοτοπικού διαχωρισμού και εκ- 
χυλίζει το υ+ 4 στο οργανικό ρεύμα που επιστρέφει από 
την πλευρά των «προϊόντων» της εν σειρά σύνδεσης. 

(β) εξοπλισμός που διαχωρίζει το νερό από το υδρο¬ 
χλωρικό οξύ ώστε να είναι δυνατόν να επανεισαχθεί στη 
διεργασία το πυκνό υδροχλωρικό οξύ, στα κατάλληλα 
σημεία. 

5.6.6. Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας αντιδράσε- 
ως/προσροφητές (ανταλλαγή ιόντων) 

Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας αντιδράσεως ή 
προσροφητές ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμέ¬ 
νοι για τον εμπλουτισμό του ουρανίου με διαδικασία 
ανταλλαγής ιόντων, στις οποίες περιλαμβάνονται πο¬ 
ρώδεις ρητίνες διαμορφωμένες σε μακρο-πλέγμα ή/και 
μεμβρανώδεις δομές, στις οποίες οι ενεργές ομάδες 
χημικής ανταλλαγής περιορίζονται σε ένα επίχρισμα 
στην επιφάνεια αδρανούς πορώδους βασικής δομής και 
άλλων συνθετικών δομών οποιοσδήποτε κατάλληλης 
μορφής, περιλαμβανομένων σωματιδίων ή ινών. Οι εν 
λόγω ρητίνες/προσροφητές έχουν διάμετρο το πολύ 0,2 
πιπι και πρέπει να είναι ανθεκτικές από χημική άποψη 
στα διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού οξέος καθώς και 
αρκετά ισχυρές από φυσική άποψη ώστε να μην διασπώ- 
νται στις στήλες ανταλλαγής. Οι ρητίνες/προσροφητές 
σχεδιάζονται ειδικά ώστε να επιτυγχάνουν εξαιρετικά 
ταχεία κινητική ανταλλαγής ισοτόπων ουρανίου (χρό¬ 
νος ημιζωής της ανταλλαγής κάτω των 10 εοο) και να 
έχουν την ικανότητα να λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
από 100 0 Ο έως 200 °0. 

5.6.7. Στήλες ανταλλαγής ιόντων (Ανταλλαγή ιόντων) 

Κυλινδρικές στήλες διαμέτρου άνω των 1 000 πιπι οι 

οποίες περιέχουν και στηρίζουν στρώσεις οι οποίες 
έχουν πληρωθεί με ρητίνη/προσροφητή ανταλλαγής 
ιόντων, ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον 
εμπλουτισμό του ουρανίου με διαδικασία ανταλλαγής 
ιόντων. Οι στήλες αυτές είναι κατασκευασμένες ή φέ¬ 
ρουν προστασία από υλικά (όπως τιτάνιο ή πλαστικά 
φθορανθράκων) ανθεκτικά στη διάβρωση από πυκνά 
διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού οξέος και είναι ικανές 
να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή των 
100 0 Ο έως 200 0 Ο και πιέσεις μεγαλύτερες από 0,7 
ΜΡα (102 ρδί). 

5.6.8. Συστήματα αντιστρόφου ροής (ανταλλαγή ιό¬ 
ντων) 
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(α) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
χημικής ή ηλεκτροχημικής αναγωγής για αναγέννηση 
των χημικών παραγόντων αναγωγής που χρησιμοποι¬ 
ούνται στις εν σειρά διατάξεις εμπλουτισμού ουρανίου 
ανταλλαγής ιόντων. 

(β) Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
χημικής ή ηλεκτροχημικής οξείδωσης για αναγέννηση 
των χημικών παραγόντων οξείδωσης που χρησιμοποι¬ 
ούνται στις εν σειρά διατάξεις εμπλουτισμού ουρανίου 
ανταλλαγής ιόντων. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στη διεργασία εμπλουτισμού μέσω ανταλλαγής ιό¬ 
ντων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, 
τρισθενές τιτάνιο (Τί+3) ως κατιόν αναγωγής 7 σε αυτή 
την περίπτωση το σύστημα αναγωγής επιτρέπει ανα¬ 
σύσταση του Τί+3 με αναγωγή του Τί+4. 

Στη διεργασία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, για 
παράδειγμα, τρισθενής σίδηρος (Ρθ+ 3) ως οξειδωτικό 
μέσο και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα οξείδω¬ 
σης επιτρέπει ανασύσταση του Ρθ+ 3 με οξείδωση του 
Ρθ+2. 

5.7. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για χρήση σε 
μονάδες εμπλουτισμού βασισμένες σε λέιζερ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα υφιστάμενα συστήματα για διεργασίες εμπλουτι¬ 
σμού εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: αυτές στις οποίες 
χρησιμοποιείται ατμός ατομικού ουρανίου και αυτές 
στις οποίες χρησιμοποιείται ατμός μιας ένωσης ουρανί¬ 
ου. Η κοινώς χρησιμοποιούμενη ονοματολογία για αυτή 
τη διεργασία περιλαμβάνει: πρώτη κατηγορία - ισο- 
τοπικός διαχωρισμός ατομικού ατμού (Ανΐ_Ι3 ή 3ΙΙΔ/Α); 
δεύτερη κατηγορία-ισοτοπικός μοριακός διαχωρισμός 
με λέιζερ (ΜΙ_Ι3 ή ΜΟΙ_Ι3) και χημική αντίδραση με επι¬ 
λεκτική ισοτοπική ενεργοποίηση με λέιζερ (0ΒΙ3Ι.Α). Τα 
συστήματα, ο εξοπλισμός και τα κατασκευαστικά μέρη 
για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού με λέιζερ περιλαμβά¬ 
νουν: α) διατάξεις τροφοδότησης με ατμό μεταλλικού 
ουρανίου (για τον επιλεκτικό φωτο-ιοντισμό) ή διατά¬ 
ξεις τροφοδότησης με ατμό μιας ένωσης ουρανίου (για 
φωτο-διαχωρισμό ή χημική ενεργοποίηση) β) διατάξεις 
συλλογής εμπλουτισμένου και εξαντλημένου μεταλλικού 
ουρανίου («προϊόντα» και «υπολείμματα») στην πρώτη 
κατηγορία και διατάξεις συλλογής ενώσεων που έχουν 
διαχωριστεί ή έχουν αντιδράσει («προϊόντα») και υλικού 
που δεν έχει υποστεί διεργασία («υπολείμματα») στη 
δεύτερη κατηγορία γ) συστήματα λέιζερ για την επι¬ 
λεκτική διέγερση του ουρανίου 235 και δ) εξοπλισμός 
για την προετοιμασία της τροφοδοσίας και την μετα¬ 
τροπή του προϊόντος. Λόγω της πολυπλοκότητας της 
φασματομετρίας των ατόμων και ενώσεων ουρανίου 
ενδεχομένως απαιτείται ενσωμάτωση μερικών από τις 
διαθέσιμες τεχνολογίες λέιζερ. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Πολλά από τα στοιχεία εξοπλισμού που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο έρχονται σε άμεση επαφή 
με το μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια μορφή ή με 
τα αέρια διεργασίας που συνίστανται σε ΙΙΡ6 ή μείγμα 
υΡ6 και άλλων αερίων. Όλες οι επιφάνειες που έρχονται 
σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένες ή φέρουν προστασία από υλικά ανθε¬ 
κτικά στη διάβρωση. Για τους σκοπούς της παραγράφου 


που αφορά τον εξοπλισμό εμπλουτισμού που βασίζεται 
σε λέιζερ, στα υλικά που είναι ανθεκτικά στη διάβρω¬ 
ση από μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια μορφή ή 
από κράματα ουρανίου περιλαμβάνονται ο γραφίτης 
με επένδυση υττρίου και το ταντάλιο 7 στα ανθεκτικά 
στη διάβρωση από ΙΙΡ6 υλικά περιλαμβάνεται ο χαλ¬ 
κός, ο ανοξείδωτος χάλυβας, το αλουμίνιο, τα κράματα 
αλουμινίου, το νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω 
του 60% σε νικέλιο και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή 
υδρογονανθράκων ανθεκτικά στο ΙΙΡ6. 

5.7.1. Συστήματα ατμοποίησης ουρανίου (Ανΐ_Ι5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 

ατμοποίησης ουρανίου τα οποία περιέχουν υψηλής 
ισχύος εκτοξευτές σάρωσης με δέσμη ηλεκτρονίων 
(εΐπρ ογ 303ηπίπ9 θΙθοΙγοπ όοαπι ςυηε) με ρευματική ισχύ 
στο στόχο άνω των 2,5 Ι<\Λ//σπι. 

5.7.2. Συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε 
υγρή μορφή (ΑΝ/ΕΙ3)) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε υγρή μορφή για τήγ- 
μα ουρανίου ή κράματα ουρανίου, αποτελούμενα από 
κάψες και εξοπλισμό ψύξεως για τις κάψες. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κάψες και άλλα μέρη του συστήματος τα οποία 
έρχονται σε επαφή με τήγμα ουρανίου ή κράματα ου¬ 
ρανίου είναι κατασκευασμένα ή φέρουν προστασία 
από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη 
θερμότητα. Στα κατάλληλα υλικά περιλαμβάνεται το 
ταντάλιο, ο γραφίτης με επένδυση υττρίου, ο γραφίτης 
με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γαιών ή μείγματα 
των ανωτέρω. 

5.7.3. Διατάξεις συλλογής «προϊόντων» και «υπολειμ¬ 
μάτων» μεταλλικού ουρανίου (ΑΪ/Ι_Ι3) 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες διατάξεις 
συλλογής «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για μεταλ¬ 
λικό ουράνιο σε υγρή ή στερεή μορφή. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατασκευαστικά μέρη για αυτές τις διατάξεις κατα¬ 
σκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στη θερμότητα και τη διάβρωση από μεταλλικό ουράνιο 
σε αέρια ή υγρή μορφή (όπως γραφίτης με επένδυση 
υττρίου, ταντάλιο) στα οποία περιλαμβάνονται σωλήνες, 
βαλβίδες, συνδέσεις, «οχετοί», δίαυλοι τροφοδοσίας, 
εναλλάκτες θερμότητας και πλάκες συλλογής για με¬ 
θόδους μαγνητικού, ηλεκτροστατικού ή με άλλο τρόπο 
διαχωρισμού. 

5.7.4. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (ΑΝ/Ι-13) 

Κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία ειδικά σχεδι¬ 
ασμένα ή κατασκευασμένα για να περιέχουν την πηγή 
ατμών μεταλλικού ουρανίου, τον εκτοξευτή δέσμης ηλε¬ 
κτρονίων και τα συστήματα συλλογής των «προϊόντων» 
και των «υπολειμμάτων». 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω περιβλήματα διαθέτουν πολλαπλές εισό¬ 
δους για ηλεκτρικές και υδατικές διαύλους τροφοδο¬ 
σίας, θυρίδες δέσμης λέιζερ, συνδέσεις αντλιών κενού 
και διατάξεις διαγνωστικού ελέγχου και παρακολούθη¬ 
σης των οργάνων. Διαθέτουν διατάξεις ανοίγματος και 
κλεισίματος που επιτρέπουν την ακτικατάσταση των 
εσωτερικών κατασκευαστικών μερών. 

5.7.5. Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως (Μ1_Ι3) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα ακροφύσια 
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υπερηχητικής εκτονώσεως για την ψύξη μειγμάτων ΙΙΕ6 
και φέροντος αερίου φορέα στους 150 Κ ή σε χαμη¬ 
λότερη θερμοκρασία και τα οποία είναι ανθεκτικά στη 
διάβρωση από ΨΕ6. 

5.7.6. Συλλέκτες προϊόντων πενταφθοριούχου ουρα¬ 
νίου (Μϋδ) 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι συλλέκτες 
στερεών προϊόντων πενταφθοριούχου ουρανίου (υΡ5) 
αποτελούμενοι από φίλτρο, συλλέκτες προσκρούσεως 
ή κυκλονικού τύπου ή από συνδυασμό των ανωτέρω, 
κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση 
σε περιβάλλον υΡ5/υΡ6. 

5.7.7. Συμπιεστές 1)Ρ6/φέροντος αερίου (ΜΙ_Ι5) 

Ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι συμπιεστές 

για μείγματα 1)Ρ6/φέροντος αερίου, σχεδιασμένοι για 
μακροπρόθεσμη λειτουργία σε περιβάλλον ΙΙΡ6. Τα 
κατασκευαστικά μέρη αυτών των συμπιεστών που έρ¬ 
χονται σε επαφή με το αέριο διεργασίας είναι κατα¬ 
σκευασμένα ή φέρουν προστασία από υλικά ανθεκτικά 
στη διάβρωση από ϋΡ6. 

5.7.8. Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού 
άξονα (ΜΙΙ5) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα στεγανοποιη- 
τικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα, με συνδέσεις 
τροφοδότησης και απαγωγής, για στεγανοποίηση του 
παρεμβύσματος που συνδέει το ρότορα του συμπιεστή 
με τον κύριο κινητήρα ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη 
στεγανότητα από εκροή αερίου διεργασίας ή εισροή 
αέρα ή αερίου στεγανοποίησης στο εσωτερικό διαμέρι¬ 
σμα του συμπιεστή που περιέχει μείγμα 1)Ρ6/φέροντος 
αερίου. 

5.7.9. Συστήματα φθορίωσης (ΜΙΙ3) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
φθορίωσης του ΨΕ5 (στερεό) σε ΙΙΕ6 (αέριο). 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι σχεδιασμένα για τη 
φθορίωση της συλλεχθείσας κονίας ΙΙΡ5 σε ΙΙΡ6 το 
οποίο κατόπιν συλλέγεται σε περιέκτες προϊόντος ή 
μεταφέρεται ως υλικό τροφοδοσίας σε μονάδες ΜΙ_Ι3 
για περαιτέρω εμπλουτισμό. Μια τεχνική προβλέπει ότι 
η αντίδραση φθορίωσης μπορεί να επιτευχθεί εντός 
ενός συστήματος ισοτοπικού διαχωρισμού όπου το 
υλικό αντιδρά και ανακτάται απευθείας από τους συλ¬ 
λέκτες «προϊόντος». Σύμφωνα με μια άλλη τεχνική, η 
κονία ΨΡ5 μπορεί να αφαιρεθεί/μεταφερθεί από τους 
συλλογείς «προϊόντος» σε κατάλληλο λέβητα αντίδρα¬ 
σης (π.χ. αντιδραστήρα ρευστοποιημένης βάσης, ελι- 
κοειδή αντιδραστήρα ή αντιδραστήρα πύργου φλόγας) 
για φθορίωση. Και στις δύο τεχνικές, χρησιμοποιείται 
εξοπλισμός για αποθήκευση και μεταφορά φθορίου (ή 
άλλου κατάλληλου παράγοντα φθορίωσης) και για συλ¬ 
λογή και μεταφορά υΡ6. 

5.7.10. Φασματόμετρα μάζας ΙΙΡ6/πηγές ιόντων 
(Μϋ3) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα μαγνητικά ή 
τετραπολικά φασματόμετρα μάζας ικανά για δειγματο¬ 
ληψία, σε συνθήκες φορτίου, πρώτης ύλης, «προϊόντων» 
ή «υπολειμμάτων» από τις ροές ΨΡ6 και τα οποία διαθέ¬ 
τουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. μοναδιαία διακριτική ικανότητα ατομικής μάζας 
ανώτερη από 320 


2. πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με 
χρωμονικελίνη ή κράμα πιοησΙ ή με πλάκες νικελίου 

3. πηγές ιοντισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση 
ισοτόπων. 

5.7.11. Συστήματα τροφοδοσίας/συστήματα απομά¬ 
κρυνσης «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
κατεργασίας ή εξοπλισμός για μονάδες εμπλουτισμού 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά αν¬ 
θεκτικά στη διάβρωση από ΨΡ6, στα οποία συμπερι- 
λαμβάνονταί: 

α) αυτόκλειστα τροφοδοσίας, φούρνοι ή συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση ΨΡ6 στις δι¬ 
εργασίες εμπλουτισμού 

β) απεξαχνωτές (ή ψυχρές παγίδες) που χρησιμεύουν 
για την αφαίρεση ΨΡ6 από τη διεργασία εμπλουτισμού 
για μετέπειτα μεταφορά κατόπιν θερμάνσεως 

γ) σταθμοί στερεοποίησης ή υγροποίησης που χρη¬ 
σιμοποιούνται για την αφαίρεση ϋΡ6 από την μονάδα 
εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης και μετατροπής του ΨΡ6 
σε υγρή ή στερεή μορφή 

δ) σταθμοί «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για τη 
μεταφορά του ΨΡ6 σε περιέκτες. 

5.7.12. Συστήματα διαχωρισμού υΡ6/φέροντος αερίου 
(Μϋ3) 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
επεξεργασίας για το διαχωρισμό του ΙΙΡ6 από το φέρον 
αέριο. Το φέρον αέριο μπορεί να είναι υδρογόνο, αργόν 
ή άλλο αέριο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα είναι δυνατόν να περιλαμβά¬ 
νουν εξοπλισμό όπως: 

α) κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδια- 
χωριστές ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες - 120 
°0 ή χαμηλότερες ή 

β) κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχά¬ 
νουν θερμοκρασίες -120 °Ω ή χαμηλότερες ή 

γ) ψυχρές παγίδες ΨΕ6 ικανές να επιτυγχάνουν θερ¬ 
μοκρασίες - 20 °0 ή χαμηλότερες. 

5.7.13. Συστήματα «λέιζερ» (Ανΐ_Ι3, ΜΕΙ3 και ΟΒΙ31Α) 

Συστήματα ενός ή περισσοτέρων λέιζερ ειδικά σχε¬ 
διασμένων ή κατασκευασμένων για το διαχωρισμό ισο¬ 
τόπων ουρανίου. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα συστήματα λέιζερ και τα εξαρτήματα συστημάτων 
λέιζερ τα οποία είναι σημαντικά σε διαδικασίες εμπλου¬ 
τισμού με βάση το λέιζερ περιλαμβάνουν αυτά που κα¬ 
θορίζονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝΡΟΙΒΟ)/254/ 
ΡαΓί 2, όπως τροποποιήθηκε. Το σύστημα λέιζερ για τη 
διαδικασία Ανϋ3 συνήθως αποτελείται από δύο λέιζερ: 
ένα λέιζερ ατμών χαλκού και ένα λέιζερ χρώσης. Το 
σύστημα λέιζερ για ΜΙ_Ι3 συνήθως αποτελείται από ένα 
λέιζερ Ω02 ή λέιζερ διηγερμένου διατομικού μορίου και 
μια οπτική κυψέλη πολλαπλών διόδων με περιστρεφό¬ 
μενους καθρέπτες και στα δύο άκρα. Για μακρόχρο¬ 
νη λειτουργία, τα λέιζερ ή τα συστήματα λέιζερ που 
χρησιμοποιούνται και στις δύο τεχνικές απαιτούν ένα 
σταθεροποιητή της συχνότητας φάσματος. 

5.8. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για χρήση σε 
μονάδες εμπλουτισμού διαχωρισμού πλάσματος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατά τη διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος, πλάσμα 
ιόντων ουρανίου περνά μέσω ηλεκτρικού πεδίου στη 
συχνότητα συντονισμού των ιόντων 235υ ώστε αυτά 
να απορροφήσουν ενέργεια και να αυξήσουν τη διά¬ 
μετρο των ελικοειδών τροχιών τους. Ιόντα με τροχιές 
μεγαλύτερης διαμέτρου παγιδεύονται για να παραχθεί 
προϊόν εμπλουτισμένο σε 23511 Το πλάσμα, το οποίο 
λαμβάνεται με ιοντισμό ατμού ουρανίου, περιέχεται σε 
διαμέρισμα υπό κενό με μαγνητικό πεδίο υψηλής έντα¬ 
σης το οποίο λαμβάνεται με υπεραγώγιμο μαγνήτη. Τα 
σημαντικότερα τεχνολογικά συστήματα της διεργασίας 
αυτής περιλαμβάνουν το σύστημα παραγωγής πλάσμα¬ 
τος ουρανίου, το τμήμα διαχωριστή με υπεραγώγιμο 
μαγνήτη (βλ. ΙΝΡΩΙΡΩ/254/Ρ3ΓΙ 2 - όπως τροποποιήθηκε) 
και τα συστήματα αφαίρεσης μετάλλου για τη συλλογή 
«προϊόντων» και «υπολειμμάτων». 

5.8.1. Πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και κε¬ 
ραίες 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες πηγές ισχύος 
εκπομπής μικροκυμάτων και κεραίες για την παραγωγή 
ή την επιτάχυνση ιόντων που έχουν τα ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: συχνότητα άνω των 30 ΟΗζ και μέση ισχύ 
εξόδων άνω των 50 ΙάΛ/ για την παραγωγή ιόντων. 

5.8.2. Πηνία διέγερσης ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα πηνία ραδιο¬ 
συχνοτήτων για τη διέγερση των ιόντων για συχνότητες 
μεγαλύτερες των 100 Ι<Ηζ και ικανά να αντέξουν μέση 
ισχύ μεγαλύτερη των 40 I<\Λ/. 

5.8.3. Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα για 

την παραγωγή πλάσματος ουρανίου τα οποία μπορεί 
να περιέχουν υψηλής ισχύος εκτοξευτές ηλεκτρονικής 
δέσμης σάρωσης με ρευματική ισχύ στο στόχο άνω 
των 2,5 Μ/ν/οπι. 

5.8.4. Συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε 
υγρή μορφή 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
χειρισμού υγρών μετάλλων για χειρισμό τήγματος ου¬ 
ρανίου ή κραμάτων ουρανίου, αποτελούμενα από κάψες 
και εξοπλισμό ψύξεως για τις κάψες. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κάψες και άλλα μέρη του συστήματος τα οποία 
έρχονται σε επαφή με τήγμα ουρανίου ή κράματα ου¬ 
ρανίου είναι κατασκευασμένα ή φέρουν προστασία 
από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη 
θερμότητα. Στα κατάλληλα υλικά περιλαμβάνεται το 
ταντάλιο, ο γραφίτης με επένδυση υττρίου, ο γραφί¬ 
της με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γαιών (βλ. 
ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ρ3ΓΙ 2- όπως τροποποιήθηκε) ή μείγματα 
των ανωτέρω. 

5.8.5. Συστήματα συλλεκτών μεταλλικού ουρανίου 
(«προϊόντων» και «υπολειμμάτων») 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήματα 
συλλεκτών «προϊόντων» και «υπολειμμάτων» για μεταλ¬ 
λικό ουράνιο σε στερεή μορφή. Οι εν λόγω διατάξεις 
συλλεκτών είναι κατασκευασμένες ή φέρουν προστασία 
από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και τη διάβρωση 
από ατμούς μεταλλικού ουρανίου, όπως ο γραφίτης με 
επένδυση υττρίου και το ταντάλιο. 

5.8.6. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών 

Κυλινδρικά δοχεία ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευ¬ 
ασμένα για χρήση στις μονάδες εμπλουτισμού διαχω¬ 


ρισμού πλάσματος τα οποία περιβάλλουν την πηγή 
πλάσματος ουρανίου, το πηνίο παραγωγής ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων και τους συλλέκτες των «προϊόντων» και των 
«υπολειμμάτων». 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω περιβλήματα διαθέτουν πολλαπλές ει¬ 
σόδους για ηλεκτρικές διαύλους τροφοδοσίας, συνδέ¬ 
σεις αντλιών διάχυσης και για διατάξεις διαγνωστικού 
ελέγχου και παρακολούθησης των οργάνων. Διαθέτουν 
διατάξεις ανοίγματος και κλεισίματος που επιτρέπουν 
την αντικατάσταση των εσωτερικών κατασκευαστικών 
μερών και είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο μη 
μαγνητικό υλικό όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας. 

5.9. Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για χρήση στις 
μονάδες ηλεκτρομαγνητικού εμπλουτισμού 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Κατά την ηλεκτρομαγνητική διαδικασία, ιόντα μεταλ¬ 
λικού ουρανίου που έχουν παραχθεί με ιοντισμό ενός 
άλατος (συνήθως ΙΙΟΙ 4 ) επιταχύνονται και περνούν μέσω 
μαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα ιόντα διαφορετικών 
ισοτόπων να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Τα 
κυριότερα κατασκευαστικά μέρη ενός ηλεκτρομαγνη- 
τικού διαχωριστή ισοτόπων περιλαμβάνουν: μαγνητικό 
πεδίο για εκτροπή/διαχωρισμό της ιοντικής δέσμης των 
ισοτόπων, πηγή ιόντων με σχετικό σύστημα επιτάχυν¬ 
σης και σύστημα συλλογής των χωριστών ιόντων. Στα 
βοηθητικά συστήματα περιλαμβάνονται: σύστημα τρο¬ 
φοδοσίας του μαγνήτη, σύστημα τροφοδοσίας υψηλής 
τάσης για την πηγή ιόντων, σύστημα κενού και εκτετα¬ 
μένα συστήματα χημικού χειρισμού για ανάκτηση του 
προϊόντος και καθαρισμό/ανακύκλωση των κατασκευ¬ 
αστικών μερών. 

5.9.1 Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων 

Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων ειδικά σχε¬ 
διασμένοι ή κατασκευασμένοι για τον διαχωρισμό των 
ισοτόπων ουρανίου, σχετικός εξοπλισμός και κατασκευ¬ 
αστικά μέρη, όπου συμπεριλαμβάνονταί: 

α) Πηγές ιόντων 

Ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες, απλές ή 
πολλαπλές, πηγές ιόντων ουρανίου αποτελούμενες 
από πηγή ατμών, ιονιστή και επιταχυντή δέσμης, κα¬ 
τασκευασμένες από κατάλληλα υλικά όπως γραφίτης, 
ανοξείδωτος χάλυβας ή χαλκός και ικανές να παρέχουν 
συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων τουλάχιστον 50 πιΑ. 

β) Συλλέκτες ιόντων 

Πλάκες συλλογής αποτελούμενες από δύο ή περισσό¬ 
τερες σχισμές και εσοχές ειδικά σχεδιασμένες ή κατα¬ 
σκευασμένες για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτι¬ 
σμένου ή εξαντλημένου ουρανίου και κατασκευασμένες 
από κατάλληλα υλικά όπως γραφίτης ή ανοξείδωτος 
χάλυβας. 

γ) Περιβλήματα κενού 

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα περιβλήματα 
κενού για ηλεκτρομαγνητικούς διαχωριστές ουρανίου, 
κατασκευασμένα από κατάλληλα μη μαγνητικό υλικά 
όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας και σχεδιασμένα για να 
λειτουργούν υπό μέγιστη πίεση 0,1 Ρβ ή χαμηλότερα. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα περιβλήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να πε¬ 
ριέχουν τις πηγές ιόντων, τις πλάκες συλλογής και τις 
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υδατόψυκτες επενδύσεις και διαθέτουν πρόβλεψη για 
συνδέσεις αντλιών διάχυσης καθώς και άνοιγμα και 
κλείσιμο για την αφαίρεση και την επανεγκατάσταση 
των εν λόγω κατασκευαστικών μερών, 
δ) Τμήματα μαγνητικών πόλων 
Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα τμήματα μα- 
γνητικών πόλων διαμέτρου άνω των 2 πι χρησιμοποι¬ 
ούμενα για τη διατήρηση σταθερού μαγνητικού πεδίου 
εντός του ηλεκτρομαγνητικού διαχωριστή ισοτόπων 
και για τη μεταφορά του μαγνητικού πεδίου μεταξύ 
συνεχόμενων διαχωριστών. 

5.9.2. Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως 
Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα τροφοδοτικά 
ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές ιόντων, τα οποία δι¬ 
αθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ικανά για 
συνεχή λειτουργία, τάση εξόδων τουλάχιστον 20 000 
V, ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α και μεταβολή τάσεως 
καλύτερη του 0,01% σε διάστημα 8 ωρών. 

5.9.3 Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών 
Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα, υψηλής ισχύος, 
συνεχούς ρεύματος, τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών, τα 
οποία διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ικανά 
για συνεχή παραγωγή ρεύματος εξόδου τουλάχιστον 500 
Α σε τάση τουλάχιστον 100 V και μεταβολή ρεύματος ή 
τάσεως καλύτερη του 0,01% σε διάστημα 8 ωρών. 

6. Μονάδες παραγωγής βαρέος ύδατος, δευτερίου 
και ενώσεων δευτερίου και ειδικά σχεδιασμένος ή κα¬ 
τασκευασμένος εξοπλισμός 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το βαρύ ύδωρ μπορεί να παραχθεί με διάφορες δι¬ 
εργασίες. Ωστόσο, οι δύο διεργασίες που έχουν απο- 
δειχθεί εμπορικά βιώσιμες είναι η διεργασία ανταλλα¬ 
γής ύδατος-υδροθείου (διεργασία Θ3) και η διεργασία 
ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου. 

Η διεργασία Θδ βασίζεται στην ανταλλαγή υδρογό¬ 
νου και δευτερίου μεταξύ ύδατος κα υδρόθειου εντός 
σειράς πύργων των οποίων το ανώτερο τμήμα διατη¬ 
ρείται σε χαμηλή θερμοκρασία και το κατώτερο τμήμα 
σε υψηλή θερμοκρασία. Το ύδωρ ρέει προς το κάτω 
τμήμα των πύργων ενώ το αέριο υδρόθειο κυκλοφορεί 
από το κάτω τμήμα προς την κορυφή. Το αέριο και 
το ύδωρ αναμιγνύονται χάρη σε μια σειρά διάτρητων 
δίσκων. Το δευτέριο ενώνεται με το ύδωρ σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και με το υδρόθειο σε υψηλές θερμοκρα¬ 
σίες. Το αέριο και το ύδωρ, εμπλουτισμένα σε δευτέριο, 
αφαιρούνται από τους πύργους του πρώτου σταδίου 
στο σημείο επαφής των θερμών με τα ψυχρά τμήμα¬ 
τα και η διεργασία επαναλαμβάνεται στους πύργους 
των επακόλουθων σταδίων. Το προϊόν του τελευταίου 
σταδίου, δηλαδή το εμπλουτισμένο με δευτέριο ύδωρ 
σε ποσοστό έως 30%, αποστέλλεται στη μονάδα από¬ 
σταξης για την παραγωγή βαρέος ύδατος κατάλληλου 
για τον αντιδραστήρα, δηλαδή το οποίο περιέχει 99,75% 
οξείδιο του δευτερίου. 

Με τη διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου 
εξάγεται δευτέριο από τα αέρια σύνθεσης μέσω επαφής 
με υγρή αμμωνία παρουσία καταλύτη. Το αέριο σύν¬ 
θεσης τροφοδοτείται σε πύργους ανταλλαγής και σε 
μετατροπέα αμμωνίας. Εντός των πύργων το αέριο ρέει 
από το κατώτερο τμήμα προς την κορυφή ενώ η υγρή 
αμμωνία από την κορυφή προς τα κάτω. Το δευτέριο 
αφαιρείται από το υδρογόνο που περιέχεται στο αέριο 
σύνθεσης και συγκεντρώνεται στην αμμωνία. 


Η αμμωνία κατόπιν ρέει εντός διάταξης διάσπασης 
αμμωνίας στο κάτω τμήμα του πύργου ενώ το αέριο 
ρέει εντός μετατροπέα αμμωνίας στην κορυφή. Σε 
μεταγενέστερο στάδιο επέρχεται περαιτέρω εμπλου¬ 
τισμός και, με την τελική απόσταξη, παράγεται βαρύ 
ύδωρ κατάλληλο για αντιδραστήρα. Το αέριο σύνθε¬ 
σης για τροφοδότηση είναι δυνατόν να προέλθει από 
μονάδα αμμωνίας η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να 
κατασκευαστεί σε συνδυασμό με μονάδα ανταλλαγής 
αμμωνίας-υδρογόνου βαρέος ύδατος. Στη διεργασία 
ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου είναι επίσης δυνατό 
να χρησιμοποιηθεί σύνηθες ύδωρ ως πηγή δευτερίου. 

Πολλά από τα κύρια στοιχεία του εξοπλισμού των μο¬ 
νάδων παραγωγής βαρέος ύδατος που χρησιμοποιούν 
τη διεργασία Θδ ή τη διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας- 
υδρογόνου είναι κοινά για πολλά τμήματα της χημικής 
βιομηχανίας και της πετρελαιοβιομηχανίας. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τις μικρές μονάδες που χρησιμοποιούν τη δι¬ 
εργασία Θδ. Λίγα ωστόσο από τα εν λόγω στοιχεία είναι 
διαθέσιμα στο εμπόριο. Οι διεργασίες Θδ και αμμωνίας- 
υδρογόνου απαιτούν τον χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων 
εύφλεκτων, διαβρωτικών και τοξικών υγρών σε υψηλές 
πιέσεις. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσο¬ 
χή κατά την κατάρτιση των προτύπων σχεδιασμού και 
λειτουργίας των μονάδων και του εξοπλισμού που πρό¬ 
κειται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διεργασίες, όσον 
αφορά την επιλογή των υλικών και τις προδιαγραφές, 
ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργία τους 
υπό συνθήκες υψηλής ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η επι¬ 
λογή της κλίμακας είναι κυρίως συνάρτηση οικονομικών 
παραγόντων και αναγκών. Επομένως, τα περισσότερα 
στοιχεία του εξοπλισμού πρέπει να κατασκευάζονται 
αναλόγως των απαιτήσεων των πελατών. 

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, στις διεργασίες Θδ 
και αμμωνίας-υδρογόνου, χωριστά στοιχεία εξοπλισμού 
τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί ει¬ 
δικά για παραγωγή βαρέος ύδατος, μπορούν να συ- 
ναρμολογηθούν σε συστήματα τα οποία είναι ειδικά 
σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για παραγωγή βαρέος 
ύδατος. Περιπτώσεις παρόμοιων συστημάτων είναι το 
σύστημα παραγωγής καταλύτη που χρησιμοποιείται 
στη διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου και τα 
συστήματα απόσταξης ύδατος που χρησιμοποιούνται 
και στις δύο διεργασίες για την τελική συγκέντρωση 
βαρέος ύδατος προκειμένου να ληφθεί βαρύ ύδωρ κα¬ 
τάλληλο για αντιδραστήρα. 

Στα στοιχεία εξοπλισμού που είναι ειδικά σχεδιασμένα 
ή κατασκευασμένα για την παραγωγή βαρέος ύδατος 
και τα οποία χρησιμοποιούν είτε τη διεργασία ανταλ¬ 
λαγής ύδατος-υδροθείου είτε τη διεργασία ανταλλαγής 
αμμωνίας-υδρογόνου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

6.1. Πύργοι ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου 

Πύργοι ανταλλαγής κατασκευασμένοι από επίλεκτο 
χάλυβα (όπως ΑδΤΜ Α516) με διαμέτρους 6 πι (20 ίί) έως 
9 πι (30 ίΐ), με πιέσεις λειτουργίας το λιγότερο 2 ΜΡα 
(300 ρεί) και ανοχή στη διάβρωση τουλάχιστον 6 πιηη, 
ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για παραγωγή 
βαρέος ύδατος με χρήση της διεργασία ανταλλαγής 
ύδατος-υδροθείου. 

6.2. Φυσητήρες και συμπιεστές 

Φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμπιεστές ενός σταδίου 
και χαμηλής πίεσης (0,2 ΜΡα ή 30 ρεί) για κυκλοφορία 
υδρογόνου-υδροθείου (αέριο που περιέχει άνω του 70% 
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Η23) ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για παρα¬ 
γωγή βαρέος ύδατος με τη διεργασία ανταλλαγής ύδα- 
τος-υδροθείου. Οι εν λόγω φυσητήρες και συμπιεστές 
έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 56 πι 3 /3θθ (120,000 
30ΡΜ) και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 1,8 ΜΡα (260 
ρεί) σε άντληση και διαθέτουν διατάξεις στεγανοποίη- 
σης σχεδιασμένες για λειτουργία με υγρό Η 2 3. 

6.3. Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου 

Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου ύψους μεγα¬ 
λύτερου ή ίσου των 35 πι (114,3 ΐί), με διαμέτρους 1,5 πι 
(4,9 ίΐ) έως 2,5 πι (8,2 ίί), ικανοί για λειτουργία υπό πιέσεις 
μεγαλύτερες των 15 ΜΡα (2 225 ρεί) ειδικά σχεδιασμένοι 
ή κατασκευασμένοι για παραγωγή βαρέος ύδατος με 
χρήση της διεργασίας ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογό- 
νου. Οι πύργοι διαθέτουν επίσης τουλάχιστον μία αξο¬ 
νική οπή με στεφάνη η οποία είναι της ίδιας διαμέτρου 
με το κυλινδρικό τμήμα που επιτρέπει την εισαγωγή και 
αφαίρεση εσωτερικών τμημάτων του πύργου. 

6.4. Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη πύργου και πο- 
λυβάθμιες αντλίες 

Εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη πύργου και πολυ- 
βάθμιες αντλίες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή κατα¬ 
σκευαστεί για πύργους παραγωγής βαρέος ύδατος με 
διεργασία ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου. Στα εσω¬ 
τερικά κατασκευαστικά μέρη πύργου περιλαμβάνονται 
ειδικά σχεδιασμένοι εκχυλιστές βαθμίδος οι οποίοι δι¬ 
ευκολύνουν τη στενή επαφή μεταξύ αερίου και υγρού. 
Στις πολυβάθμιες αντλίες περιλαμβάνονται ειδικά σχε¬ 
διασμένες εμβυθιζόμενες αντλίες για κυκλοφορία υγρής 
αμμωνίας εντός ενός σταδίου επαφής στους πολυβάθ- 
μιους πύργους. 

6.5. Διατάξεις για τη διάσπαση της αμμωνίας 

Διατάξεις για τη διάσπαση της αμμωνίας με πιέσεις 

λειτουργίας μεγαλύτερες ή ίσες των 3 ΜΡα (450 ρεί) 
ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για παραγωγή 
βαρέος ύδατος με χρήση της διεργασίας ανταλλαγής 
αμμωνίας-υδρογόνου. 

6.6. Απορροφητικοί αναλυτές υπερύθρων 

Απορροφητικοί αναλυτές υπερύθρων για την ανάλυ¬ 
ση σε συνθήκες φορτίου της αναλογίας υδρογόνου/ 
δευτερίου, όπου οι συγκεντρώσεις του δευτερίου είναι 
τουλάχιστον 90%. 

6.7. Καταλυτικοί καυστήρες 

Καταλυτικοί καυστήρες για τη μετατροπή εμπλουτι¬ 
σμένου αερίου δευτερίου σε βαρύ ύδωρ ειδικά σχεδι¬ 
ασμένοι ή κατασκευασμένοι για την παραγωγή βαρέος 
ύδατος με χρήση της διεργασίας ανταλλαγής αμμωνί- 
ας-υδρογόνου. 

6.8. Ολοκληρωμένα συστήματα αναβάθμισης βαρέος 
ύδατος ή στήλες αυτών 

Ολοκληρωμένα συστήματα αναβάθμισης βαρέος ύδα¬ 
τος, ή στήλες αυτών, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευ¬ 
ασμένα για την αναβάθμιση βαρέος ύδατος σε συγκέ¬ 
ντρωση δευτερίου βαθμού αντιδραστήρα. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα εν λόγω συστήματα, τα οποία συνήθως χρησιμο¬ 
ποιούν διύλιση ύδατος για τον διαχωρισμό του βαρέος 
ύδατος από το ελαφρύ ύδωρ, είναι ειδικά σχεδιασμένα 
ή κατασκευασμένα για την παραγωγή βαρέος ύδατος 
κατάλληλου για τον αντιδραστήρα (δηλαδή συνήθως 
με περιεκτικότητα 99,75% οξείδιο του δευτερίου) από 
πρώτη ύλη βαρέος ύδατος συγκέντρωσης με λέιζερ. 


7. Μονάδες μετατροπής ουρανίου και πλουτωνίου για 
την παραγωγή στοιχείων καυσίμου και διαχωρισμού 
ισοτόπων ουρανίου όπως ορίζεται στις παραγράφους 4 
και 5 αντίστοιχα, και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευ¬ 
ασμένος εξοπλισμός 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Η εξαγωγή του συνόλου των βασικών στοιχείων εντός 
του παρόντος πλαισίου λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ορίζουν οι Κατευθυντήριες Γραμ- 
μές. Το σύνολο των μονάδων, των συστημάτων και του 
ειδικά σχεδιασμένου ή κατασκευασμένου εξοπλισμού 
εντός του παρόντος πλαισίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την επεξεργασία, την παραγωγή ή τη χρήση ειδικών 
σχάσιμων υλικών. 

7.1. Μονάδες μετατροπής ουρανίου και ειδικά σχεδι¬ 
ασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι μονάδες και τα συστήματα μετατροπής ουρανίου 
μπορούν να επιτελέσουν έναν ή περισσότερους μετα¬ 
σχηματισμούς από ένα χημικό είδος ουρανίου σε άλλο, 
όπου συμπεριλαμβάνονταί: μετατροπή μεταλλεύματος 
ουρανίου υπό συμπυκνωμένη μορφή σε Ψ03, μετατρο¬ 
πή υ03, σε υ02, μετατροπή οξειδίων ουρανίου σε ΕΙΡ4 
ή ΙΙΡ6, μετατροπή ΨΡ4 σε υΡ6, μετατροπή ΙΙΡ6 σε ΙΙΡ4, 
μετατροπή ΩΡ4 σε μεταλλικό ουράνιο και μετατροπή 
φθοριούχων ενώσεων ουρανίου σε 1102. Πολλά σημαντικά 
στοιχεία του εξοπλισμού για τις μονάδες μετατροπής 
ουρανίου είναι κοινά σε πολλά τμήματα της χημικής βιο¬ 
μηχανίας. Για παράδειγμα, στους τύπους εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στις διεργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 
κάμινοι, περιστρεφόμενοι κλίβανοι, αντιδραστήρες ρευ- 
στοποιημένης βάσης, αντιδραστήρες πύργου φλόγας, 
φυγοκεντρωτές υγρών, αποστακτικές στήλες και στήλες 
εκχύλισης υγρού-υγρού. Ωστόσο, λίγα από τα στοιχεία 
αυτά είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. Τα περισσότερα κατα¬ 
σκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγρα¬ 
φές του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται να 
ληφθούν υπόψη ειδικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά 
ζητήματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαβρω- 
τικές ιδιότητες ορισμένων από τις χρησιμοποιούμενες 
χημικές ουσίες (ΗΡ, Ρ 2 , ΟΙΡ 3 , και φθοριούχες ενώσεις του 
ουρανίου). Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, σε όλες τις δι¬ 
εργασίες μετατροπής ουρανίου, στοιχεία του εξοπλισμού 
που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
μετατροπή ουρανίου μπορούν να αποτελέσουν τμήμα 
συστημάτων που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευ¬ 
ασμένα για το σκοπό αυτό. 

7.1.1. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήμα¬ 
τα μετατροπής μεταλλεύματος ουρανίου υπό συμπυ¬ 
κνωμένη μορφή σε 1103 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το μετάλλευμα ουρανίου υπό συμπυκνωμένη μορφή 
είναι δυνατό να μετατραπεί σε ϋ03 διαλύοντας κατ’ 
αρχάς το μετάλλευμα σε νιτρικό οξύ και εκχυλίζοντας 
καθαρό νιτρικό ουράνιο με χρήση κάποιου διαλύτη όπως 
φωσφορικό τριβουτύλιο. Κατόπιν το νιτρικό ουράνιο 
μετατρέπεται σε 1103 με συμπύκνωση και απονίτρωση ή 
με εξουδετέρωση με αέριο αμμωνία για την παραγωγή 
διουρανικής αμμωνίας με επακόλουθη διήθιση, ξήρανση 
και πύρωση. 

7.1.2. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής Ψ03 σε υΡ6 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υ03 μπορεί να μετατραπεί σε ϋΡ6 άμεσα με φθο¬ 
ρίωση. Η διεργασία απαιτεί πηγή αερίου φθορίου ή 
τρκρθοριούχου χλωρίου. 

7.1.3. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής 1103 σε 1102 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υ03 μπορεί να μετατραπεί σε ΕΙ02 με αναγωγή του 
υ03 με αέριο αμμωνία ή υδρογόνο που έχουν υποστεί 
πυρόλυση. 

7.1.4. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα για την μετατροπή ΕΙ02 σε ΙΙΕ4 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υ02 μπορεί να μετατραπεί σε υΡ4 με αντίδραση 
του υ02 με αέριο υδροφθόριο (ΗΡ) σε 300-500 0 Ο. 

7.1.5. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής ϋΡ4 σε ΨΡ6 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υΡ4 μετατρέπεται σε ΙΙΡ6 με εξώθερμη αντίδραση 
με φθόριο σε πυργοειδή αντιδραστήρα. Το ϋΡ6 συμπυ¬ 
κνώνεται από τα θερμά απαέρια καθώς το ρεύμα απα- 
ερίων διέρχεται μέσω ψυχρής παγίδας θερμοκρασίας 
-10 °0. Η διεργασία απαιτεί πηγή αερίου φθορίου. 

7.1.6. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής ϋΡ4 σε μεταλλικό ουράνιο 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υΡ4 μετατρέπεται σε μεταλλικό ουράνιο με αναγω¬ 
γή με μαγνήσιο (μεγάλες παρτίδες) ή ασβέστιο (μικρές 
παρτίδες). Η αντίδραση εκτελείται σε θερμοκρασίες 
ανώτερες του σημείου τήξης του ουρανίου (1 130 0 Ο). 

7.1.7. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής ϋΡ6 σε 1102 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το υΡ6 μπορεί να μετατραπεί σε 1102 μπορεί να εκτε- 
λεστεί με μία από τις ακόλουθες τρεις διεργασίες. Στην 
πρώτη, το υΡ6 ανάγεται και υδρολύεται σε Ψ02 χρησι¬ 
μοποιώντας υδρογόνο και ατμό. Στη δεύτερη, το ϋΡ6 
υδρολύεται με διάλυση σε ύδωρ, προστίθεται αμμωνία 
και καθιζάνει διουρανικό αμμώνιο που ανάγεται σε 1102 
με υδρογόνο στους 820 0 Ο. Στην τρίτη διεργασία, ΨΡ6, 
002 και ΝΗ3 σε αέριο μορφή ενώνονται εντός ύδατος 
και καθιζάνει ουρανυλανθρακικό αμμώνιο. Το ουρανυ¬ 
λανθρακικό αμμώνιο ενώνεται με ατμό και υδρογόνο σε 
θερμοκρασία 500-600 °0 και προκύπτει 1102. 

Η μετατροπή ΙΙΡ6 σε 1102 συχνά αποτελεί το πρώτο 
στάδιο λειτουργίας μιας μονάδας παρασκευής καυσί¬ 
μου. 

7.1.8. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής ϋΡ6 σε ϋΡ4 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το ΨΡ6 ανάγεται σε ϋΡ4 με υδρογόνο. 

7.1.9. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα μετατροπής 0112 σε Ψ0Ι4 

Η μετατροπή σε ΨΟΙ4 μπορεί να εκτελεστεί με μία 
από τις ακόλουθες δύο διεργασίες. Στην πρώτη, το 
0112 αντιδρά με τετραχλωριούχο άνθρακα (0014) στους 
40θ°Ο περίπου. Στη δεύτερη, το 0112 αντιδρά στους 
70θ°Ο περίπου παρουσία μαύρου άνθρακα (0Α3 1333- 
86-4), μονοξειδίου του άνθρακα, και χλωρίου ώστε να 
μετατραπεί σε 11014. 

7.2. Μονάδες μετατροπής πλουτωνίου και ειδικά σχε¬ 
διασμένος ή κατασκευασμένος εξοπλισμός 


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι μονάδες και τα συστήματα μετατροπής πλουτω¬ 
νίου μπορούν να επιτελέσουν έναν ή περισσότερους 
μετασχηματισμούς από ένα χημικό είδος πλουτωνίου 
σε άλλο, όπου συμπεριλαμβάνονταί: μετατροπή του νι¬ 
τρικού του πλουτωνίου σε Ρυ02, μετατροπή του Ρυ02 
σε ΡυΡ4, και μετατροπή του ΡυΡ4 σε μέταλλο πλου¬ 
τωνίου. Οι μονάδες μετατροπής πλουτωνίου συνήθως 
σχετίζονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ενδέχεται 
όμως να σχετίζονται και με εγκαταστάσεις παραγωγής 
καυσίμων πλουτωνίου. Πολλά σημαντικά στοιχεία του 
εξοπλισμού για τις μονάδες μετατροπής πλουτωνίου 
είναι κοινά σε πολλά τμήματα της χημικής βιομηχα¬ 
νίας. Για παράδειγμα, στους τύπους εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στις διεργασίες αυτές περιλαμβάνο¬ 
νται: κάμινοι, περιστρεφόμενοι κλίβανοι, αντιδραστήρες 
ρευστοποιημένης βάσης, αντιδραστήρες πύργου φλό¬ 
γας, φυγοκεντρωτές υγρών, αποστακτικές στήλες και 
στήλες εκχύλισης υγρού-υγρού. Ενδέχεται επίσης να 
απαιτούνται και θερμοί θάλαμοι, πλαστικά γάντια και 
τηλεχειριστές. Ωστόσο, λίγα από τα στοιχεία αυτά είναι 
διαθέσιμα στο εμπόριο, τα περισσότερα κατασκευάζο¬ 
νται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
πελάτη. Πολύ σημαντική είναι η ιδιαίτερη προσοχή που 
πρέπει να δίδεται στο σχεδίασμά για ειδικούς κινδύνους 
ακτινοβολίας, τοξικότητας και κρισιμότητας. Σε ορισμέ¬ 
νες περιπτώσεις, απαιτείται να ληφθούν υπόψη ειδικά 
σχεδιαστικά και κατασκευαστικά ζητήματα προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι διαβρωτικές ιδιότητες ορισμένων 
από τις χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες (π.χ. ΗΡ). 
Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, σε όλες τις διεργασίες 
μετατροπής πλουτωνίου, στοιχεία του εξοπλισμού που 
δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
μετατροπή πλουτωνίου μπορούν να αποτελέσουν τμήμα 
συστημάτων που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευ¬ 
ασμένα για το σκοπό αυτό. 

7.2.1. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστήμα¬ 
τα μετατροπής νιτρικού του πλουτωνίου σε οξείδιο. 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι κύριες λειτουργίες που εμπλέκονται στην παρούσα 
διεργασίας είναι: αποθήκευση και ρύθμιση διεργασί¬ 
ας τροφοδοσίας, καθίζηση και διαχωρισμός στερεού/ 
υγρού, φρύξη, διαχείριση προϊόντος, εξαερισμός, διαχεί¬ 
ριση αποβλήτων, και έλεγχος διεργασίας. Τα συστήματα 
διεργασίας προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να απο- 
τρέπονται οι επιπτώσεις κρισιμότητας και ακτινοβολί¬ 
ας και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τοξικότητας. 
Στις περισσότερες εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας, 
η εν λόγω διεργασία περιλαμβάνει τη μετατροπή του 
νιτρικού του πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου. 
Αλλες διεργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καθί¬ 
ζηση 02042 και υπεροξειδίου του πλουτωνίου. 

7.2.2. Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα συστή¬ 
ματα παραγωγής μετάλλου πλουτωνίου 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η παρούσα διεργασία εμπεριέχει τη φθορίωση του 
διοξειδίου του πλουτωνίου, η οποία πραγματοποιείται 
συνήθως με φθοριούχο υδρογόνο, για την παραγωγή 
φθοριούχου πλουτωνίου το οποίο στη συνέχεια ανάγε¬ 
ται με τη χρήση μεταλλικού μαγνησίου υψηλής καθα¬ 
ρότητας για την παραγωγή μεταλλικού πλουτωνίου και 




1018 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


έκλυσμα φθοριούχου μαγνησίου. Οι κύριες λειτουργίες 
που εμπλέκονται στην παρούσα διεργασίας είναι η φθο¬ 
ρίωση (π.χ. με τη χρήση εξοπλισμού κατασκευασμένου ή 
φέροντος επένδυση πολύτιμου μετάλλου), αναγωγή με¬ 
τάλλου (π.χ. με τη χρήση κεραμικών χοανών), ανάκτηση 
εκλύσματος, διαχείριση προϊόντος, εξαερισμό, διαχείρι¬ 
ση αποβλήτων και έλεγχος διεργασίας. Τα συστήματα 
διεργασίας προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να απο- 
τρέπονται οι επιπτώσεις κρισιμότητας και ακτινοβολίας 
και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τοξικότητας. Άλλες 
διεργασίες περιλαμβάνουν τη φθορίωση 02042 και υπε- 
ροξειδίου του πλουτωνίου και τη μετέπειτα αναγωγή 
τους σε μέταλλο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Σκοπός της φυσικής προστασίας των πυρηνικών 
υλικών είναι η αποτροπή παράνομης χρήσης και χει¬ 
ρισμού των εν λόγω υλικών. Η Παράγραφος 3 (α) του 
εγγράφου των Κατευθυντήριων Γραμμών επικαλείται 
συμφωνία μεταξύ των προμηθευτών όσον αφορά στο 
επίπεδο προστασίας που πρέπει να διασφαλίζεται σχε¬ 
τικά με το είδος των υλικών, και του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων που εμπεριέχονται στα εν λόγω υλικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συστάσεις. 

2. Σύμφωνα με την Παράγραφο 3(β) του εγγράφου 
των Κατευθυντήριων Γραμμών η υλοποίηση των μέτρων 
φυσικής προστασίας στη χώρα παραλαβής εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης της εν λόγω χώρας. 
Τα επίπεδα, όμως, της φυσικής προστασίας, πάνω στα 
οποία πρέπει να βασίζονται τα μέτρα αυτά, πρέπει να 
υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ του προμηθευτή και 
του παραλήπτη. Εντός αυτού του πλαισίου, οι εν λόγω 
απαιτήσεις ισχύουν σε όλα τα Κράτη. 

3. Το έγγραφο ΙΝΕΟΙΒΟ/225 του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας με τίτλος «Η Φυσική Προστασία του 
Πυρηνικού Υλικού» και παρόμοια έγγραφα, τα οποία 
εκπονούνται κατά διαστήματα από διεθνείς ομάδες 
εμπειρογνωμόνων και ενημερώνονται καταλλήλως ώστε 
να υπολογίζουν τις αλλαγές της κατάστασης και των 
γνώσεων όσον αφορά στη φυσική προστασία πυρηνικού 
υλικού, αποτελούν μία χρήσιμη βάση καθοδήγησης του 
Κράτους παραλαβής για τον καθορισμό ενός συστήμα¬ 
τος μέτρων και μεθόδων φυσικής προστασίας. 

4. Η κατηγοριοποίηση του πυρηνικού υλικού που παρα¬ 
τίθεται στον συνημμένο πίνακα ή όπως αυτή ενδέχεται 
να ενημερώνεται κατά διαστήματα με κοινή συμφωνία 
των προμηθευτών ενεργεί ως κοινή βάση για τον κα¬ 
θορισμό συγκεκριμένων επιπέδων φυσικής προστασίας 
όσον αφορά στο είδος των υλικών, του εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων που περιέχονται στα εν λόγω 
υλικά, σύμφωνα με την παράγραφο 3(α) και 3(β) του 
εγγράφου των Κατευθυντήριων Γ ραμμών. 

5. Τα συμφωνημένα επίπεδα φυσικής προστασίας που 
πρέπει να διασφαλίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρ¬ 
χές όσον αφορά στη χρήση, την αποθήκευση και τη 
μεταφορά των υλικών που παρατίθενται στον συνημ¬ 
μένο πίνακα, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά προστασίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III 

Χρήση και αποθήκευση σε χώρο ελεγχόμενης πρό¬ 
σβασης. 

Μεταφορά με τη λήψη ειδικών προφυλάξεων, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων προκαταρκτικών ρυθμίσεων μεταξύ 
του αποστολέα, του παραλήπτη και του μεταφορέα, 
και προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των φορέων που 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία και τους κανόνες του προ- 
μηθεύοντος κράτους και του παραλαμβάνοντος κρά¬ 
τους, αντιστοίχως, στην περίπτωση διεθνών μεταφορών, 
προσδιορίζοντας το χρόνο, τον τόπο και τις διαδικασίες 
μεταβίβασης της ευθύνης μεταφοράς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Χρήση και αποθήκευση σε προστατευόμενο χώρο 
ελεγχόμενης πρόσβασης, δηλαδή χώρο υπό συνεχή 
παρακολούθηση από φύλακες ή ηλεκτρονικές συσκευ¬ 
ές, περιβαλλόμενο από φυσικό προστατευτικό τείχος 
με περιορισμένο αριθμό κατάλληλα ελεγχόμενων ση¬ 
μείων εισόδου, ή χώρο με ισοδύναμο επίπεδο φυσικής 
προστασίας. 

Μεταφορά με τη λήψη ειδικών προφυλάξεων, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων προκαταρκτικών ρυθμίσεων μεταξύ 
του αποστολέα, του παραλήπτη και του μεταφορέα, 
και προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των φορέων που 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία και τους κανόνες του προ- 
μηθεύοντος κράτους και του παραλαμβάνοντος κρά¬ 
τους, αντιστοίχως, στην περίπτωση διεθνών μεταφορών, 
προσδιορίζοντας το χρόνο, τον τόπο και τις διαδικασίες 
μεταβίβασης της ευθύνης μεταφοράς. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

Το πυρηνικό υλικό της κατηγορίας αυτής προστατεύ¬ 
εται ως ακολούθως μέσω συστημάτων υψηλής πιστό¬ 
τητας από την αυθαίρετη χρήση: 

Χρήση και αποθήκευση σε χώρο υψηλής προστασί¬ 
ας, δηλαδή χώρο που προστατεύεται σύμφωνα με την 
κατηγορία II, στον οποίο, επιπλέον, η πρόσβαση επι¬ 
τρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν λάβει ειδική άδεια 
και ο οποίος βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση 
από φύλακες σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες 
αρχές. Τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να έχουν ως στόχο τον εντοπισμό και την 
αποτροπή οποιοσδήποτε επίθεσης, μη επιτρεπόμενης 
πρόσβασης ή μη επιτρεπόμενης αφαίρεσης του σχετι¬ 
κού πυρηνικού υλικού. 

Η μεταφορά με τη λήψη ειδικών προφυλάξεων όπως 
αναφέρονται ανωτέρω στην περίπτωση του πυρηνι¬ 
κού υλικού των κατηγοριών II και III και, επιπλέον, υπό 
συνεχή παρακολούθηση από συνοδούς και κάτω από 
συνθήκες που εξασφαλίζουν την άμεση επικοινωνία με 
τις αρμόδιες αρχές. 

6. Οι προμηθευτές πρέπει να απαιτούν εξακρίβωση 
στοιχείων από τους παραλήπτες εκείνων των υπηρε¬ 
σιών και αρχών που φέρουν την ευθύνη να διασφαλί¬ 
ζουν ότι τα επίπεδα προστασίας πληρούνται κατάλληλα 
καθώς και την ευθύνη να συντονίζουν εσωτερικά τις 
λειτουργίες απόκρισης/ανάκτησης σε περίπτωση μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης ή χειρισμού των προστα- 
τευόμενων υλικών. Οι προμηθευτές και οι παραλήπτες 
πρέπει επίσης να καθορίζουν σημεία επαφής εντός των 
εθνικών αρχών προκειμένου να συνεργάζονται για ζητή¬ 
ματα μεταφορών εκτός χώρας και για λοιπά ζητήματα 
κοινού ενδιαφέροντος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 


Πυρηνικό Υλικό 

Μορφή 


Κατηγορία II 

Κατηγορία III 

1. Πλουτώνιο(α) 

ΙλϊΓ^ 

ακτινοβολημένο(β) 

2 Κ9 ή 
περισσότερο 

Λιγότερο από 2 
Κρ αλλά 

περισσότερο από 
500 ρ 

500 ρ ή 
λιγότερο (γ) 

2. Ουράνιο - 235 

Μη 

ακτινοβολημένο(β) 

ουράνιο 
εμπλουτισμένο 20% 
ή περισσότερο σε ϋ 
235 

ουράνιο 
εμπλουτισμένο 10 % 
σε ί) 235 αλλά 
λιγότερο από 20% 
σε υ 235 

ουράνιο 
εμπλουτισμένο σε 
σχέση με το φυσικό, 
αλλά λιγότερο από 
10% σε υ 235 (δ) 

5 Κ 9 ή 
περισσότερο 

Λιγότερο από 5 
Κρ αλλά 

περισσότερο 
απόΐ Κρ 10 Κρ ή 
περισσότερο 

1 Κρ ή 

λιγότερο(γ) 
Λιγότερο 
από 10 Κρ(ο) 
10 Κρ ή 
περισσότερο 

3. Ουράνιο-233 

Μη 

ακτινοβολημένο(β) 

2 Κ 9 ή 

περισσότερο 

Λιγότερο από 2 
Κρ αλλά 

περισσότερο από 
500<3 

500 ρ ή 
λιγότερο(γ) 

4. Ακτινοβολημένο 
καύσιμο 



Εξαντλημένο ή 
φυσικό ουράνιο, 
θόριο ή καύσιμο 
χαμηλού 
εμπλουτισμού 
(περιεκτικότητας 
σε σχάσιμο υλικό 
μικρότερης του 
10%)(ε)(στ) 
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■ (α),Όπως ορίζεται στον Κατάλογο Ενεργοποίησης. 

(β ) Πυρηνικό υλικό μη ακτινοβολημέν^^{^/τιδραστήρα ή πυρηνικό υλικό 
ακτινοβολημένο σε αντιδρασί^ά'ΐτλή^ με στάθμη ακτινοβολίας ίση ή 
μικρότερη του 1 Θγ/Ιπ (100 Γ3άδ7Η4-ά^^ χωρίς θωράκιση. 

(γ) Ποσότητα μικρότερη της θεωρούμενης ως σημαντικής από ραδιενεργό 
άποψη πρέπει να εξαιρείται. 

(δ) Φυσικό ουράνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, θόριο και ποσότητες 
ουρανίου εμπλουτισμένου σε λιγότερο από 10 % που δεν εμπίπτουν στην 
κατηγορία III πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με την πρακτική της 
συνετής διαχείρισης. 

(ε) Μολονότι συνιστάται. το επίπεδο αυτό προστασίας, η κυβέρνηση της 
Ιαπωνίας, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ενδεχομένως, είναι ελεύθερες, μετά από αξιολόγηση των ειδικών 
περιστάσεων, να καθορίσουν διαφορετική κατηγορία φυσικής προστασίας. 

(στ) 'Άλλο καύσιμο το οποίο λόγω της αρχικής του περιεκτικότητας σε 
σχάσιμο υλικό κατατάσσεται στην κατηγορία I ή II πριν από το ακτινοβολία 
μπορεί να περιληφθεί στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία εφόσον η 
στάθμη ακτινοβολίας από το καύσιμο υπερβαίνει το 1 Θγ/Ιπ (100 Γβάδ/Ιπ) σε 
ένα μέτρο χωρίς θωράκιση. 
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Συγκριτικός Πίνακας Αλλαγών των Κατευθυν^'|3))ιη Γραμμών για Πυρηνικές 
Μεταφορές (ΙΝΡΟΙΚΟ/254/Κθν.7/Ρ3ΐ11) φ)?] 


Παλαιό 


Ασφαλιστικά Μέτρα 

4. (α) Οι προμηθευτές πρέπει να 
μεταφέρουν στοιχεία του καταλόγου 
ενεργοποίησης ή σχετική τεχνολογία σε 
Κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά όπλα, 
μόνο όταν το Κράτος παραλαβής έχει 
συνάψει συμφωνία με τον ΔΟΑΕ, η 
οποία απαιτεί την εφαρμογή μέτρων 
ασφαλείας για όλα τα αρχικά και ειδικά 
σχάσιμα υλικά στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ειρηνικές δραστηριότητές 


.Λ„/θ/ 


κά Μέτρα 

4. (α) Οι προμηθευτές πρέπει να μεταφέρουν 
στοιχεία του καταλόγου ενεργοποίησης ή σχετική 
τεχνολογία σε Κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά 
όπλα, μόνο όταν το Κράτος παραλαβής έχει 
συνάψει συμφωνία με τον ΔΟΑΕ, η οποία 
απαιτεί την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για όλα 
τα αρχικά και ειδικά σχάσιμα υλικά στις 
τρέχουσες και μελλοντικές ειρηνικές 
δραστηριότητές του. Οι προμηθευτές πρέπει 
να εξουσιοδοτούν τις εν λόνω μεταφορές 


όνο κατόπιν επίσηυων κυβερνητικών 


διασφαλίσεων από τον παραλήπτη ότι: 


- εάν η ανωτέρω αναφερόυεν 


ωνία τερματιστεί ο παοαλήπτ 


ύ συμφωνία με τον ΔΟΑΕ βάσει 


των υφισταμένων πρότυπων συμφωνιών 


έτοων ασφαλείας του ΔΟΑΕ. η οποία 




? 3·5 


απαιτεί την εΦαομονή των μέτρων 


ασφαλείας νια το σύνολο των στοιχείων του 




εταφέρονται από τον 


ων οποίων 



^ ΠΐΓΤ?Η5Ι 


σιυοποιούνται σε σχέση με τις εν λόγω 


Μ 


- εάν ο ΔΟΑΕ αποφασίσει ότι 
εΦαομονή των μέτρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ 


δεν είναι πλέον δυνατή, ο προμηθευτής και ο 


παραλήπτης πρέπει να εκπονήσουν 


κατάλληλα μέτρα εξακ 


παραλήπτης δεν αποδεχτεί τα εν λόνω 


έτοα. πρέπει να επιτρέψει κατόπιν 


αιτ 


αποκατάστασ 


καταλόγου ενε 


εταφεοθεί και αποκομιστεί. 



Μ ν.1·ΜΠ ΚπΤ! 



Έλεγχοι επαναμεταφορά 


9. (δ) Οι προμηθευτές πρέπει να εξετάζουν το 


ενδεχόμενο επιβολ 


στοιχείων και σχετι κ 


!Γ*353·7Ϊ?53 


κατάλογο ενεονοποίησ 


κίνδυνος επαναυεταφοοάς που αντιβαίνει 


προς τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν Βάσει 
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V 


Ν; 




Διαβουλεύσεις 


15 (α) Οι προμηθευτές πρέπει να 
παραμένουν σε επαφή και να 
διαβουλεύονται μέσω κανονικών οδών 
όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται 
με την υλοποίηση των εν λόγω 
Κατευθυντήριων Γραμμών. 


(β) Οι προμηθευτές πρέπει να 
διαβουλεύονται,... 


(γ) Σε περίπτωση που ένας ή 
περισσότεροι προμηθευτές πιστεύουν ότι 
έχει λάβει χώρα παραβίαση της 
συμφωνίας προμηθευτή/παραλήπτη που 
απορρέει από τις παρούσας 
Κατευθυντήριες Γραμμές, συγκεκριμένα 
σε περίπτωση έκρηξης πυρηνικής 
συσκευής, ή παράνομης παύσης ή 
παραβίασης των μέτρων ασφαλείας του 
ΔΟΑΕ από τον παραλήπτη, οι 
προμηθευτές πρέπει να διαβουλεύονται 


ΙΜ4ιω.Μ35!ϊ 


αδυναμίαο-τίόΐι 

1 παραλήπτη να αναπτύσσει 

Β3^·5?ΜΚ7. 



αποτελέΟΗΜίηκούο ελένχουο των εθνικών 
ίξανώγών /και υετεπιΒιΒάσεων. όπακ 
ορϊΓέτΰ^ ^όπό την Απόφαση 1540 του 


ν^τηΓΛ,,Γ^ ---I 

ΣΰϋΒόυλίου Ασωαλείαο του ΟΗΕ. 


Έλεννοι ε£ανωνήο 


15. Οι προιιηθευτέο ποέπει. όπου καθίσταται 
απαραίτητο. να τονίδουν στουε 


παοαλήτττεο την ανάνκη να υποβάλλουν 


τα στοινεία καταλόγου ενεονοποίησηο 
και τη σγετική τεννολονια που 


υεταφέοονται καθώς και τα στοιγεία 


καταλόγου ενεονοποίησηο που 


ποοέογονται από ενκαταστάσεκ που 
ε|χαν αογικά υετα<ρεοθεί από 


τον 


ποουηθευτπ ή υε τη Βοήθεια εξοπλισμού 
ή τεγνολονίαε που είγε αογικά 


ιιεταφεοθεί από τον ποουηθευτή. σε 


ελένγους εΕανωνήε όπυκ: οοι'Γεται στην 
Απόφαση του ΣυυΒουλίου Ασωαλείαο του 
ΟΗΕ 1540. Οι προυηθευτέε 


παροτρύνονται να παοέγουν Βοήθεια 
στουε παραλήπτεζ ώστε οι τελευταίοι να 
εκπληρώνουν τιε υποχρεώσεις τουε 


Βάσει τηε ΑπόΦασηε 1540 του 


ΣυυΒουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. όπου 
αυτό καθίσταται απαραίτητο και εφικτό. 


Διαβουλεύσεις 


16. 


(α) Οι προμηθευτές πρέπει να παραμένουν 
σε επαφή και να διαβουλεύονται μέσω 
κανονικών οδών όσον αφορά σε θέματα που 
σχετίζονται με την υλοποίηση των εν λόγω 
Κατευθυντήριων Γραμμών. 


(β) Οι προμηθευτές πρέπει να διαβουλεύονται, 


(γ) Χωοίε να θίγονται οι υποπαοάγραφοι (δ) 
έωε (στ) κατωτέρω: 


Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι 
προμηθευτές πιστεύουν ότι έχει λάβει 
χώρα παραβίαση της συμφωνίας 
προμηθευτή/παραλήπτη που απορρέει 
από τις παρούσας 
Γραμμές, συγκεκριμένα 
έκρηξης πυρηνικής 
παράνομης παύσης ή παραβίασης των 
μέτρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ από τον 


Κατευθυντήριες 
σε περίπτωση 
συσκευής, ή 
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εγκαίρως μέσω διπλωματικών οδών 
*· τ^ροκειμένου να καθορίζουν και να 
1 ' αξιολογούν την αλήθεια και το βαθμό της 
εν λόγω παραβίασης. 

Εν αναμονή του αρχικού πορίσματος τ^ων 
εν λόγω διαβουλεύσεων, οι προμηθευτές^ 
δεν ενεργούν κατά τρόπο που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
οποιοδήποτε μέτρο ενδέχεται να ληφθεί 
από άλλους προμηθευτές όσον αφορά 
τις τρέχουσες επαφές τους με αυτό τον 
παραλήπτη. 

Αμέσως μετά τα πορίσματα των εν λόγω 
διαβουλεύσεων, οι προμηθευτές, 
λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο XII του 
Καταστατικού του ΔΟΑΕ, πρέπει να 
συμφωνήσουν επί μίας κατάλληλης 
απόκρισης και πιθανής δράσης, η οποία 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον 
τερματισμό των πυρηνικών μεταφορών 
προς τον εν λόγω παραλήπτη. 



πτη, οι προμηθευτές πρέπει, να 
εύονται εγκαίρως μέσω 
τικών οδών προκειμένου να 
,ιυν και να αξιολογούν την 
και το βαθμό της εν λόγω 


υνονται επισ 


'Ίπ® 

I ____ 


αποκάλυψης πυρηνικού υλικού 


δ 


καυσίμων που δεν έχει δηλωθεί στον 


Εν αναμονή του αρχικού πορίσματος των 
εν λόγω διαβουλεύσεων, οι προμηθευτές 
δεν ενεργούν κατά τρόπο που θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 
οποιοδήποτε μέτρο ενδέχεται να ληφθεί 
από άλλους προμηθευτές όσον αφορά τις 
τρέχουσες επαφές τους με αυτό τον 

“ει 


: να εξετάσει το ενδεχόμενο 


αναστολής των μεταφορών στοιχείων 


του Καταλόγου Ενεονοποιησ 


τη διάρκεια των διαβουλεύσεων βάσει 



- Αμέσως μετά τα πορίσματα των εν λόγω 
διαβουλεύσεων, οι προμηθευτές, 
λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο XII του 
Καταστατικού του ΔΟΑΕ, πρέπει να 
συμφωνήσουν επί μίας κατάλληλης 
απόκρισης και πιθανής δράσης, η οποία 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον 
τερματισμό των πυρηνικών μεταφορών 
προς τον εν λόγω παραλήπτη. 

ίδ) Εάν καταγγελθεί από τον ΔΟΑΕ ότι ένας 


|·;.Μ.Μ.Ι,.;.?Α·Μ.Ι.| ί 1Ι.Ι^υ·1»1Ιί·^.!4ΒΜ,ί| ϊ Ι 


να συμμοοφώνεται με τη συμφωνία πε 


έτοων ασφαλείας, οι προμηθευτές πρέπει να 


εξετάσουν το ενδεχόμενο αναστολ 


στοιχείων του Καταλόγου 


Ενεονοποιησ 


ενόσω αυτό εοευνάται από τον ΔΟΑΕ. Για 


τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο 


- «παραβίαση» αναφέρεται μόνο σε 


ϊ· ί·ι· ι ίΤΓ·τ77Τ^·ΐ7»!Τ^··τΓπΤ[«Τ7·ν! 


ανησυχίες νια θέματα πυρηνικής διασπορά 




ε) Οι προμηθευτές στ 


των μεταφορών στοιχείων του Καταλόγου 
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παοαβιάζουν ττά υπογοεώσεις τους πεοί υη 

' * ' 

πυοπνικής διάσποοάς και πεοί μέτρων 

ν'- ■ 
\ , Λ 

Ι·Μ ·Ι·Μ Μ?Μ ΜΛ% λ ΜΛ Μ1· ί II 


Φέοουν όΊ /εθνικές κυβερνήσεις ή το 1 

■7ΤΠιΜΙϊ·7Α \ [>?^^^ΒΒΗΙΪ^^^ΡΙΪΤΞ|β 1 

Συνκεκοιμένα. αυτό ισγύει σε πεοιτττώσεις 

όπου το Συμβούλιο Διοικητών του ΔΟΑΕ 

προβαίνει στις ακόλουθες ενέονειες: 

- διαπιστώνει, βάσει του Άοθοου ΧΙΙ.Γ 

του Καταστατικού, ότι ο παραλήπτης 


έναν παοαλήτττη να λάΒει 1 

4 1 ;<·] ι > [Τ^Ι^ΒΤΤΤΤΪΤϊϊ^ΒϊϊΤϊϊΤ^^ΗΡΤ*· 1 


πεοί υέτοων ασφαλείας. 

- αποφασίζει ότι ο Οονανισυός δεν 

είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι δεν 

έγει πραγματοποιηθεί εκτροπή του 

πυοηνικού υλικού που ποέπει να 

διασφαλίζεται, περιλαμβανομένων 

περιπτώσεων όπου ο παραλήπτης 

λαμβάνει μέτοα ώστε να καθιστά τον 

ΔΟΑΕ ανίκανο να Φέοει εις πέοας την 

αποστολή του όσον αφοοά στα μέτοα 

■ΗΜΙίΜ· 

λαμβάνει γώοα εντός ενός μηνός από 

τη δοάση του Συμβουλίου Διοικητών, 
κατά την οποία οι ποομηθευτές 

εξετάζουν την κατάσταση, συνκοίνουν 
τις εθνικές πολιτικές και αποφασίζουν 
επί της κατάλληλης απόκρισης. 

(στ) Οι διατάξεις της υποπαοανοάφου (ε) 

Ι«1 τ ίΠ»*·ΐη·»1 νί»1'*Ί«1Ι1»Ί[·· »ί*Ρί'' θ!ΐ!ΐί*ΐί!ΐΐ| 

υπόκεινται στην παοάνοαΦΟ 4 (β) των 

Κατευθυντήοιων Γοαμμών. 

16. Ομόφωνη συναίνεση απαιτείται για 
οποιεσδήποτε αλλαγές στις παρούσες 
Κατευθυντήριες Γ ραμμές, 

περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

μπορεί να προέρχονται από τις 
αναθεωρήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. 

17. Ομόφωνη συναίνεση απαιτείται για 
οποιεσδήποτε αλλαγές στις παρούσες 
Κατευθυντήριες Γραμμές, περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε μπορεί να προέρχονται από τις 
αναθεωρήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΟΑΕ 

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 

Πληροφοριακή Εγκύκλιος 

ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ββν.7/Ρ3Γί 2 3 
Ημερομηνία: 20 Μαρτίου 2006 

Γενική Διανομή 
Αρχικό Κείμενο: Αγγλικό 

Μηνύματα που ελήφθησαν από συγκεκριμένα Κράτη 
Μέλη όσον αφορά στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
Μεταφορά Πυρηνικού Εξοπλισμού, Υλικού, Λογισμικού 
και Σχετικής Τεχνολογίας Διπλής Χρήσης 

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας έλαβε Ρηματικές Διακοινώσεις, με 
ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2005, από τους Μόνιμους 
Αντιπροσώπους της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της 
Αυστρίας, της Λευκορωσίας, του Βελγίου, της Βραζι¬ 
λίας, της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Κροατίας, της 
Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Φινλαν¬ 
δίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της 
Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, 
της Δημοκρατίας της Κορέας, της Λετονίας, της Λιθου¬ 
ανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, 
της Νέας Ζηλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, 
της Σλοβενίας, της Νότιας Αφρικής, της Ισπανίας, της 
Σουηδίας, της Ελβετίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, 
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, στον Οργανισμό, όσον αφορά στη μεταφορά 
πυρηνικού εξοπλισμού, υλικού, λογισμικού και σχετικής 
τεχνολογίας διπλής χρήσης. 

2. Στόχος των Ρηματικών Διακοινώσεων είναι να πα¬ 
ρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις κατευθυντήριες 
γραμμές των εν λόγω κρατών όσον αφορά στις μετα¬ 
φορές πυρηνικού εξοπλισμού, υλικού, λογισμικού και 
σχετικής τεχνολογίας διπλής χρήσης. 

3. Εν όψει της επιθυμίας που εκφράστηκε στο τέλος 
κάθε Ρηματικής Διακοίνωσης, επισυνάπτεται το κείμενο 
των Ρηματικών Διακοινώσεων. Αναπαράγεται επίσης 
πλήρως και το παράρτημα των Ρηματικών Διακοινώ- 
σεων. 

ΙΝΕΟΙΒΟ/254/Ββν.7/Ρ3Γΐ2 
Φεβρουάριος 2006 

ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της [ονομασία χώρας] εκ¬ 
φράζει το σεβασμό της στον Γενικό Διευθυντή του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και 
έχει την τιμή να αναφερθεί στη [σχετική προηγούμενη 
επικοινωνία] που αφορά στην απόφαση της Κυβέρνησης 
της [Ονομασία Χώρας] να ενεργεί σύμφωνα με τις Κα¬ 
τευθυντήριες Γ ραμμές περί Μεταφορών Πυρηνικού Εξο¬ 
πλισμού, Υλικού, Λογισμικού και Σχετικής Τεχνολογίας 
Διπλής Χρήσης που δημοσιεύονται επί του παρόντος ως 
έγγραφο ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ββν.6/Ρ3Γΐ 2, περιλαμβανομένων 
των Παραρτημάτων του. 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε να 
τροποποιήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές ώστε να 

3 ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ρ3Π 1 όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει Κατευ¬ 
θυντήριες Γ ραμμές για τη μεταφορά πυρηνικού εξοπλισμού, 

υλικών, λογισμικού και τεχνολογίας. 


ανταποκρίνονται στην ανάγκη για αποτελεσματικούς 
ελέγχους εξαγωγών ως σχετικός παράγοντας για τις 
μεταφορές του Μέρους 2. Αναλόγως, εισήχθη η Παρά¬ 
γραφος 4 (θ). 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε 
επίσης να τροποποιήσει τα σημεία του Παραρτήμα¬ 
τος περί εργαλειομηχανών (1.Β.2.β. και 1.Β.2.γ) ώστε να 
αντανακλούν τις αλλαγές στην τρέχουσα τεχνολογία 
και να ελέγχουν τη νέα τεχνολογία. Αναλόγως, προστέ¬ 
θηκε μία νέα Παράγραφος 3 στα 1.Β.2.β, και 1.Β.2.γ. που 
αντανακλά τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογίας, 
τροποποιήθηκε η Τεχνική Σημείωση 2 του σημείου Ι.Β.2. 
του Παραρτήματος και προστέθηκαν οι νέες Τεχνικές 
Σημειώσεις 4, 5 και 6 με σκοπό να αποσαφηνίσουν το 
πλαίσιο των ελέγχων. 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε 
επίσης να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των ελέγχων για 
το λέιζερ. Το σημείο 1.Β..3.γ. τροποποιήθηκε ώστε να 
αντανακλά το γεγονός ότι το πλαίσιο του ελέγχου δεν 
καλύπτει αυτοδιοπτήρες λέιζερ. Η εν λόγω αλλαγή είναι 
σύμφωνη με τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποι¬ 
ήθηκαν στον διακανονισμό του \Α/335ΘΠ33γ. 

Χάριν σαφήνειας, στο προσάρτημα αναπαράγεται 
ολόκληρο το κείμενο των τροποποιημένων Κατευθυ¬ 
ντήριων Γραμμών και τα Παραρτήματά του 

καθώς και ένας «Συγκριτικός Πίνακας των Αλλαγών 
των Κατευθυντήριων Γραμμών περί Μεταφορών Πυ¬ 
ρηνικού Εξοπλισμού, Υλικού και Σχετικής Τεχνολογίας 
Διπλής Χρήσης» (ΙΝΡΟΙΒΟ/254/Ββν.6/Ρ3ΐ1 2).» 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] αποφάσισε να 
ενεργεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γ ραμμές όπως 
αυτές αναθεωρήθηκαν. 

Λαμβάνοντας την εν λόγω απόφαση, η Κυβέρνηση της 
[Ονομασία Χώρας] έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης 
της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
παράλληλη αποφυγή οποιοσδήποτε συμβολής της στη 
διασπορά πυρηνικών όπλων ή άλλων πυρηνικών εκρηκτι¬ 
κών συσκευών ή στην εκτροπή σε ενέργειες πυρηνικής 
τρομοκρατίας, καθώς και της ανάγκης διαχωρισμού του 
ζητήματος της διασφάλισης της μη-διασποράς και της 
μη-εκτροπής από τον εμπορικό ανταγωνισμό. 

[Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας], όσον αφορά στις 
εμπορικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υλοποιεί την εν λόγω απόφαση εν όψει των δεσμεύσεών 
της ως Κράτος Μέλος της Ένωσης]. 4 

Η Κυβέρνηση της [Ονομασία Χώρας] θα ήταν ευγνώ¬ 
μων εάν ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ ενημέρωνε 
όλα τα Κράτη Μέλη για την παρούσα Διακοίνωση και 
τα παραρτήματά της. 

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της [Ονομασία Χώρας] δράτ- 
τεται της ευκαιρίας να επαναλάβει στον Γ ενικό Διευθυ¬ 
ντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας τους 
θερμούς χαιρετισμούς της. 

Κατευθυντήριες Γ ραμμές περί Μεταφορών Πυρηνικού 
Εξοπλισμού, Υλικού και Σχετικής Τεχνολογίας Διπλής 
Χρήσης 

ΣΤΟΧΟΣ 

1. Με σκοπό την πρόληψη της διασποράς πυρηνικών 
όπλων και την αποτροπή ενεργειών πυρηνικής τρο¬ 
μοκρατίας, οι προμηθευτές εξέτασαν μεθόδους που 

4 Η παρούσα παράγραφος περιλαμβάνεται μόνο στις ρηματικές 

διακοινώσεις των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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αφορούν στη μεταφορά συγκεκριμένου εξοπλισμού, υλι¬ 
κών, λογισμικού και σχετικής τεχνολογίας, τα οποία θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά σε μία «πυρηνική 
εκρηκτική ενέργεια», σε μία «αδιασφάλιστη ενέργεια 
κύκλου πυρηνικών καυσίμων» ή σε ενέργειες πυρηνι¬ 
κής τρομοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προμηθευτές 
συμφώνησαν τις ακόλουθες αρχές, κοινούς ορισμούς 
καθώς και έναν κατάλογο ελέγχου εξαγωγής εξοπλι¬ 
σμού, υλικών, λογισμικού, και σχετικής τεχνολογίας. 
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές δε σχεδιάζονται με σκο¬ 
πό να παρεμποδίσουν τη διεθνή συνεργασία εφόσον 
η εν λόγω συνεργασία δε συμβάλλει σε μια πυρηνική 
εκρηκτική ενέργεια, σε αδιασφάλιστη ενέργεια κύκλου 
πυρηνικών καυσίμων ή σε ενέργειες πυρηνικής τρομο¬ 
κρατίας. Οι προμηθευτές σκοπεύουν να υλοποιήσουν 
της Κατευθυντήριες Γραμμές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς δεσμεύσεις. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

2. Οι Προμηθευτές δεν πρέπει να εξουσιοδοτούν με¬ 
ταφορές εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού ή σχετικής 
τεχνολογίας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα: 

- προς χρήση σε κράτος που δε διαθέτει πυρηνικά 
όπλα σε πυρηνική εκρηκτική ενέργεια ή σε αδιασφάλι- 
στη ενέργεια κύκλου πυρηνικών καυσίμων ή, 

- γενικά, όταν υπάρχει μη αποδεκτός κίνδυνος εκτρο¬ 
πής σε μια τέτοια δραστηριότητα, ή όταν οι μεταφορές 
εναντιώνονται στον στόχο της αποτροπής της διασπο- 
ράς πυρηνικών όπλων, ή 

- όταν υπάρχει μη αποδεκτός κίνδυνος εκτροπής σε 
ενέργειες πυρηνικής τρομοκρατίας. 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

3. (α) Ο όρος «πυρηνική εκρηκτική ενέργεια» περιλαμ¬ 
βάνει έρευνα ή ανάπτυξη, σχεδίασμά, παραγωγή, κατα¬ 
σκευή, δοκιμή ή συντήρηση οποιοσδήποτε πυρηνικής 
εκρηκτικής συσκευής ή συστατικού μέρους ή υποσυ¬ 
στήματος της εν λόγω συσκευής. 

(β) Ο όρος «αδιασφάλιστη ενέργεια κύκλου πυρηνικών 
καυσίμων» περιλαμβάνει έρευνα ή ανάπτυξη, σχεδίασμά, 
παραγωγή, κατασκευή, δοκιμή ή συντήρηση οποιοσδή¬ 
ποτε αντιδραστήρα, κρίσιμων εγκαταστάσεων, μονάδας 
μετατροπής, μονάδας παρασκευής, μονάδας επανεπε- 
ξεργασίας, μονάδας διαχωρισμού ισοτόπων αρχικών 
και ειδικών σχάσιμων υλικών, ή εγκατάστασης ξεχω¬ 
ριστής αποθήκευσης, όπου δεν είναι υποχρεωτική η 
αποδοχή των μέτρων ασφαλείας του Διεθνούς Οργα¬ 
νισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στη σχετική μονάδα 
ή εγκατάσταση, υπάρχουσα ή μελλοντική, όταν αυτή 
περιέχει οποιοδήποτε αρχικό ή ειδικό σχάσιμο υλικό ή 
οποιοσδήποτε εγκατάστασης παραγωγής βαρέος ύδα- 
τος όπου δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή των μέτρων 
ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργει¬ 
ας (ΔΟΑΕ) για οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό παράγεται 
από ή χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιοδήποτε βαρύ 
ύδωρ παράγεται από αυτό, ή όπου δεν εκπληρώνεται 
οποιαδήποτε υποχρέωση τέτοιου είδους. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑ¬ 
ΓΩΓΗΣ 

4. Οι Προμηθευτές πρέπει να θεσπίσουν νομικά μέ¬ 
τρα προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών, περιλαμβα- 
νομένων κανονισμών για την παροχή άδειας εξαγωγών, 
μέτρων επιβολής και ποινών για παραβιάσεις. Κατά την 
εξέταση της παροχής ή μη παροχής άδειας εξαγωγής, 


οι προμηθευτές πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση προ¬ 
κειμένου να εφαρμόζουν την Βασική Αρχή και πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη σχετικοί παράγοντες, μεταξύ 
των οποίων: 

(α) Εάν το κράτος παραλαβής είναι μέρος της Συνθή¬ 
κης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) ή 
της Συνθήκης περί απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων 
στη Λατινική Αμερική (Συνθήκη του Τλατελόλκο) ή πα¬ 
ρόμοιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας περί 
μη διασποράς πυρηνικών όπλων, και διαθέτει κάποια 
συμφωνία περί μέτρων ασφαλείας του ΔΟΑΕ εν ισχύ, 
η οποία ισχύει για όλες τις ειρηνικές πυρηνικές του 
δραστηριότητες. 

(β) Εάν το κράτος παραλαβής είναι μέρος της Συνθή¬ 
κης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΝΡΤ) ή 
της Συνθήκης περί απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων 
στη Λατινική Αμερική (Συνθήκη του Τλατελόλκο) ή πα¬ 
ρόμοιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας περί 
μη διασποράς πυρηνικών όπλων, διαθέτει οποιεσδήποτε 
μονάδες ή εγκαταστάσεις αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο 3(β) ανωτέρω που λειτουργούν ή σχεδιάζονται ή 
κατασκευάζονται, οι οποίες δεν υπόκεινται, ή δεν θα 
υπόκεινται, στα μέτρα ασφαλείας του ΔΟΑΕ. 

(γ) Εάν ο εξοπλισμός, τα υλικά, το λογισμικό ή η σχε¬ 
τική τεχνολογία που πρόκειται να μεταφερθεί είναι 
κατάλληλα για τη δηλωθείσα τελική χρήση και εάν η 
εν λόγω τελική χρήση είναι κατάλληλη για τον τελικό 
χρήστη. 

(δ) Εάν ο εξοπλισμός, τα υλικά, το λογισμικό ή η σχε¬ 
τική τεχνολογία που πρόκειται να μεταφερθεί θα χρησι¬ 
μοποιηθεί σε έρευνα ή ανάπτυξη, σχεδίασμά, παραγωγή, 
κατασκευή, δοκιμή ή συντήρηση οποιοσδήποτε μονάδας 
επανεπεξεργασίας ή εμπλουτισμού. 

(ε) Εάν οι κυβερνητικές ενέργειες, δηλώσεις και πο¬ 
λιτικές του κράτους παραλαβής υποστηρίζουν τη μη 
διασπορά πυρηνικών και εάν το κράτος παραλαβής 
συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις του στον 
τομέα της μη διασποράς. 

(στ) Εάν οι παραλήπτες δεν εμπλέκονται σε μυστικές 
ή παράνομες δραστηριότητες, και 
(ζ) Εάν δεν έχει δοθεί άδεια μεταφοράς στον τελικό 
χρήστη και εάν ο τελικός χρήστης έχει αλλάξει για 
λόγους που δε συμμορφώνονται με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές οποιαδήποτε μεταφορά για την οποία είχε 
λάβει άδεια προηγουμένως. 

(η) Εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυ¬ 
νος εκτροπής σε ενέργειες πυρηνικής τρομοκρατίας. 

(θ) Εάν υπάρχει κίνδυνος επαναμεταφοράς του εξο¬ 
πλισμού, υλικού, λογισμικού ή σχετικής τεχνολογίας που 
καθορίζεται στο Παράρτημα ή μεταφορών οποιωνδήπο- 
τε αντίγραφων αυτών ενάντια στη Βασική Αρχή, λόγω 
αποτυχίας του Κράτους παραλαβής να αναπτύξει και να 
διατηρήσει κατάλληλους, αποτελεσματικούς εθνικούς 
ελέγχους εξαγωγής και μεταφόρτωσης, όπως ορίζεται 
στην Απόφαση 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών. 

5. Οι Προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι βάσει 
της εθνικής τους νομοθεσίας απαιτείται εξουσιοδότηση 
για τη μεταφορά στοιχείων που δεν περιέχονται στο 
Παράρτημα, εάν τα εν λόγω στοιχεία προορίζονται, ή 
ενδέχεται να προορίζονται, εν άλω ή εν μέρει, για χρήση 
που σχετίζεται με «πυρηνική εκρηκτική ενέργεια». 
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Οι Προμηθευτές εφαρμόζουν την εν λόγω απαίτη¬ 
ση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές 
αδειοδότησης. 

Οι Προμηθευτές ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες για «παν-συλλεκτικές» αρνήσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

6. Κατά τη λήψη της απόφασης ότι η μεταφορά δε δη¬ 
μιουργεί οποιονδήποτε μη αποδεκτό κίνδυνο εκτροπής, 
σύμφωνα με τη Βασική Αρχή και για να επιτύχει τους 
στόχους των Κατευθυντήριων Γραμμών, ο προμηθευτής 
πρέπει να λαμβάνει, πριν εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά 
και σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και πρακτικές, 
τα ακόλουθα: 

(α) μία δήλωση του τελικού χρήστη που καθορίζει 
τις χρήσεις και τους τόπους της τελικής χρήσης της 
προτεινόμενης μεταφοράς και, 

(β) μία εγγύηση που δηλώνει ρητώς ότι η προτεινό- 
μενη μεταφορά ή οποιοδήποτε αντίγραφο αυτής δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε πυρηνική 
εκρηκτική ενέργεια ή αδιασφάλιστη ενέργεια κύκλου 
πυρηνικών καυσίμων. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΦΟ- 
ΡΩΝ 

7. Πριν την εξουσιοδότηση της μεταφοράς εξοπλι¬ 
σμού, υλικών, λογισμικού ή σχετικής τεχνολογίας που 
καθορίζονται στο Παράρτημα σε χώρα που δεν τηρεί 
πιστά τις Κατευθυντήριες Γραμμές, οι προμηθευτές 
πρέπει να λαμβάνουν εγγυήσεις ότι η συναίνεσή τους 
διασφαλίζεται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία 
και πρακτικές, πριν από οποιαδήποτε επαναμεταφορά 
εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού ή σχετικής τεχνολογίας 
ή οποιουδήποτε αντίγραφου αυτών σε τρίτη χώρα. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8. Ο Προμηθευτής κατά τη διακριτική του ευχέρεια 
εφαρμόζει τις Κατευθυντήριες Γραμμές σε άλλα σημα¬ 
ντικά στοιχεία επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα, και εφαρμόζει επίσης και λοιπούς όρους 
περί μεταφοράς, τους οποίους ενδέχεται να θεωρεί 
απαραίτητους επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 των Κατευθυντήριων Γ ραμμών. 

9. Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
Κατευθυντήριων Γ ραμμών, οι προμηθευτές πρέπει, όπως 
καθίσταται απαραίτητο και κατάλληλο, να ανταλλάσ¬ 
σουν σχετικές πληροφορίες και να διαβουλεύονται 
με άλλα κράτη που τηρούν πιστά τις Κατευθυντήριες 
Γ ραμμές. 

10. Για το συμφέρον της παγκόσμιας ειρήνης και 
ασφάλειας, θα ήταν ευπρόσδεκτη η τήρηση των Κα¬ 
τευθυντήριων Γ ραμμών από όλα τα κράτη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ, 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σημείωση: Στο παρόν παράρτημα χρησιμοποιείται 
το Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Σε κάθε περίπτωση η 
φυσική ποσότητα που ορίζεται στις μονάδες του Δι¬ 
εθνούς Συστήματος πρέπει να θεωρείται η επίσημη 
τιμή προτεινόμενου ελέγχου. Παρόλα αυτά, ορισμένες 
παράμετροι εργαλείων μηχανών παρουσιάζονται στις 
δικές τους συνήθεις μονάδες, οι οποίες δεν είναι του 
Διεθνούς Συστήματος. 


Οι συντομογραφίες (και το ενδεικτικό μέγεθος των 
προθεμάτων τους) που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
Παράρτημα έχουν ως εξής: 


Α 


αμπέρ 

Βς 


μπεκερέλ 

°0 


βαθμοί Κελσίου 

0Α3 


παροχή Υπηρεσιών για Χημικές Ουσίες 

Οι 


κιουρί 

οπη 


εκατοστό 

άΒ 


ντεσιμπέλ 

άΒπι 


άΒ σε σχέση προς το 1πι\Λ/ 

9 


γραμμάριο, επίσης επιτάχυνση 
της βαρύτητας 

ΟΒρ 


γιγαμπεκερέλ 

ΟΗζ 


γιγαχέρτζ 

ΟΡε 


γιγαπασκάλ 

ον 


γκρέι 

ά 


ώρα 

Ηζ 


χερτζ 

ϋ 


τζουλ 

Κ 


κέλβιν 

Κθϋ 


κιλό- ηλεκτρονιοβόλτ 

Κ9 


χιλιόγραμμο 

Ι<Ηζ 


κιλό-χερτζ 

Ι<Ν 


κιλό-νιούτον 

ΚΡά 


κιλο-πασκάλ 

Μ 


χιλιο-βολτ 

κνν 


χιλιοβάτ 

ΙΎ1 


μέτρο 

πιΑ 


μιλιαμπέρ 

Μον 


μεγαηλεκτρονιοβόλτ 

ΜΗζ 


μεγαχερτζ 

πιΙ 


χιλιοστό του λίτρου 

πιηη 


χιλιοστό 

ΜΡε 


μεγαπασκάλ 

πιΡε 


ένα εκατομμύριο πασκάλ 

Μ\Λ/ 


μεγαβάτ 

μΡ 


μικροΡεΓεά 

μηη 


μικρόμετρο 

με 


μικροδευτερόλεπτο 





1028 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ν 


νιούτον 

ηπι 


νανόμετρο 

ΙΊ5 


νανοδευτερόλεπτο 

ηΗ 


νανο-Χένρι 

ρε 


πικοδευτερόλεπτο 

ΒΜ3 


ενεργός τιμή 

ιρπι 


περιστροφές ανά λεπτό 

5 


δευτερόλεπτο 

Τ 


τέσλα 

ΤΙΒ 


Ολική Ένδειξη Μετρητή 

V 


βολτ 

νν 


βατ 


ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι ακόλουθες παράγραφοι ισχύουν για τον Κατάλο¬ 
γο του Πυρηνικού Εξοπλισμού, Υλικού, Λογισμικού και 
Σχετικής Τεχνολογίας Διπλής Χρήσης. 

1. Η περιγραφή οποιοσδήποτε στοιχείου στον Κατά¬ 
λογο περιλαμβάνει είτε καινούρια είτε χρησιμοποιημένα 
στοιχεία. 

2. Όταν η περιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου του Κα¬ 
ταλόγου δεν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ή προδιαγρα¬ 
φές, θεωρείται ότι η περιγραφή καλύπτει όλες τα είδη 
του εν λόγω στοιχείου. Οι τίτλοι των κατηγοριών προο¬ 
ρίζονται μόνο για τη διευκόλυνση των αναφορών και δεν 
επηρεάζουν την ερμηνεία των ορισμών των στοιχείων. 

3. Το αντικείμενο των εν λόγω ελέγχων δεν πρέπει 
να ματαιώνεται λόγω της μεταφοράς οποιουδήποτε 
στοιχείου που δεν υπόκειται σε έλεγχο (περιλαμβανο- 
μένων των μονάδων), το οποίο περιέχει ένα ή περισσό¬ 
τερα ελεγχόμενα συστατικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο 
συστατικό μέρος ή μέρη αποτελούν το κυρίως μέρος 
του στοιχείου και μπορούν να αφαιρεθούν ή να χρησι¬ 
μοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 

Σημείωση: Κατά την απόφαση που αφορά στο εάν το 
ελεγχόμενο συστατικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεω¬ 
ρείται το κυρίως μέρος, τα κράτη πρέπει να εξετάζουν 
τους παράγοντες της ποσότητας, της αξίας, και της 
τεχνολογικής τεχνογνωσίας που εμπλέκονται καθώς 
και άλλες ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να 
καθιστούν το ελεγχόμενο συστατικό μέρος ή μέρη ως 
το κυρίως μέρος του στοιχείου προμηθεύεται. 

4. Το αντικείμενο των εν λόγω ελέγχων δεν πρέπει 
να ματαιώνεται λόγω μεταφοράς ανταλλακτικών. Κάθε 
κυβέρνηση λαμβάνει δράση ώστε να επιτύχει τον εν 
λόγο στόχο και εξακολουθεί να αναζητά έναν λειτουρ¬ 
γικό ορισμό των ανταλλακτικών, ο οποίος μπορεί να 
χρησιμοποιείται από όλους τους προμηθευτές. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η μεταφορά «τεχνολογίας» ελέγχεται σύμφωνα με 
τις Κατευθυντήριες Γραμμές και όπως περιγράφεται 
σε κάθε τμήμα του Παραρτήματος. Η «τεχνολογία» που 
σχετίζεται άμεσα με οποιοδήποτε στοιχείο του Παραρ¬ 
τήματος υπόκειται στον ίδιο βαθμό εξέτασης και ελέγ¬ 
χου που υπόκειται και το ίδιο το στοιχείο, στο βαθμό 
που αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. 


Η έγκριση της εξαγωγής οποιουδήποτε στοιχείου του 
Παραρτήματος επιτρέπει επίσης και την εξαγωγή προς 
τον ίδιο τελικό χρήστη οποιοσδήποτε ελάχιστης «τεχνο¬ 
λογίας» απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, 
τη συντήρηση, και την επισκευή του στοιχείου. 

Σημείωση: Οι έλεγχοι που αφορούν τη μεταφορά «τε¬ 
χνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευ- 
θέρας χρήσεως» ή στη «βασική επιστημονική έρευνα». 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Η μεταφορά «λογισμικού» ελέγχεται σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές και όπως περιγράφεται στο 
παρόν Παράρτημα. 

Σημείωση: Οι έλεγχοι επί μεταφορών «λογισμικού» δεν 
ισχύουν για «λογισμικό» το οποίο: 

1. Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά: 

α) Διατίθεται στην χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς 
περιορισμούς, και 

β)Έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
εγκατάστασή του από τον χρήστη χωρίς σημαντική 
περαιτέρω βοήθεια από τον προμηθευτή, 
είτε 

2. Είναι «ελευθέρας χρήσεως». 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Ακρίβεια» - 

συνήθως μετρούμενη ως μέγεθος σφάλματος, είναι η 
μέγιστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, μιας δεδομένης 
τιμής από ένα αποδεκτό πρότυπο ή μία πραγματική 
τιμή. 

«Γωνιακή απόκλιση θέσεως» — 
είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ της οριακής θέσεως 
και της πραγματικής γωνιακής θέσεως η οποία έχει 
μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια αφότου η βάση στηρί- 
ξεως του κατεργαζόμενου αντικειμένου έχει στραφεί 
σε σχέση με την αρχική του θέση (αναφ. Ν/ΩΙ/νΩΕ 2617, 
Πρόχειρο: “στρεφόμενες τράπεζες σε μηχανές προσδι¬ 
ορισμού συντεταγμένων”). 

«Βασική επιστημονική έρευνα» — 
είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που δι¬ 
εξάγονται κυρίως με σκοπό την απόκτηση νέων γνώ¬ 
σεων σχετικά με τις βασικές αρχές των φαινομένων, 
οι οποίες δεν στρέφονται κατά κύριο λόγο προς έναν 
ειδικό πρακτικό σκοπό ή στόχο. 

«Καθοδήγηση τροχιάς» - 

είναι δύο ή περισσότερες “ψηφιακά ελεγχόμενες” κι¬ 
νήσεις εκτελούμενες βάσει εντολών που καθορίζουν 
την επόμενη θέση καθώς και τις επιθυμητές ταχύτητες 
προσαγωγής. Μεταβάλλονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ 
τους ώστε να διαγράφεται η επιθυμητή τροχιά (βλέπε 
180/ΩΙδ 2806-1980 όπως τροποποιήθηκε). 

«Ανάπτυξη» — 

σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν από την παρα¬ 
γωγή, όπως: 

• ο σχεδιασμός, 

• η έρευνα σχεδιασμού, 

• η ανάλυση σχεδιασμού, 

• οι αρχές σχεδιασμού, 

• η συναρμολόγηση και η δοκιμή πρωτοτύπων, 

• η πειραματική παραγωγή, 

• τα δεδομένα σχεδιασμού, 

• η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδια- 
σμού σε προϊόν, 

• ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης, 

• η διάταξη 
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«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» - 

τα οποία περιλαμβάνουν «μονόκλωνα νήματα», «νήμα¬ 
τα», «Γονίηρε», «τίλματα» και «ταινίες». 

1. «Μονόκλωνο νήμα» ή «νήμα» είναι η μικρότερη μο¬ 
νάδα ίνας, συνήθως διαμέτρου αρκετών μπι. 

2. «Βονίηρ» είναι μία δέσμη (συνήθως 12-120) περίπου 
παραλλήλων “εμβόλων”. 

3. «Εμβολο» είναι μία δέσμη “μονοκλώνων νημάτων” 
(συνήθως άνω των 200) με περίπου παράλληλη διά¬ 
ταξη. 

4. «Ταινία» είναι ένα υλικό κατασκευασμένο από συ- 
μπεπλεγμένα ή μονής κατεύθυνσης “μονόκλωνα νήματα”, 
“έμβολα”, Τονίηςε”, “τίλματα” ή “νήματα” κ.λπ. συνήθως 
προεμποτισμένα με ρητίνη 

5. «Τίλμα» είναι μια δέσμη μονοκλώνων νημάτων, συ¬ 
νήθως περίπου παραλλήλων. 

6. «Νήμα» είναι μια δέσμη περιελιγμένων “εμβόλων” 

«Ελευθέρας χρήσεως» -- 

κατά την έννοια του παρόντος εγγράφου, είναι η “τε¬ 
χνολογία” ή “το λογισμικό” το οποίο επιτρέπεται να 
διατίθεται χωρίς περιορισμούς (οι περιορισμοί που 
απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξαιρούν 
την “τεχνολογία” ή το “λογισμικό” από την ελεύθερη 
ΧΡήση). 

«Γραμμικότητα» - 

(συνήθως μετρούμενη ως μη-γραμμικότητα) είναι η 
μέγιστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, των πραγματικών 
χαρακτηριστικών (μέση τιμή των αναγνώσεων προς τα 
άνω και προς τα κάτω της κλίμακας) από την ευθεία η 
οποία φέρεται ώστε να εξισορροπεί και να ελαχιστο¬ 
ποιεί τις μέγιστες αποκλίσεις. 

«Αβεβαιότητα μετρήσεων» - 

είναι η χαρακτηριστική παράμετρος η οποία καθορί¬ 
ζει την περιοχή γύρω από την τιμή εξόδου, στην οποία 
περιέχεται η ορθή τιμή της μετρούμενης μεταβλητής 
με ποσοστό εμπιστοσύνης 95%. Περιλαμβάνει τις μη 
διορθωμένες συστηματικές αποκλίσεις, τη μη διορθω¬ 
μένη υστέρηση του οργάνου και τις τυχαίες αποκλίσεις 
(βλέπε νϋΙ/νΟΕ 2617). 

«Μικροπρόγραμμα» — 

είναι μια ακολουθία στοιχειωδών εντολών, αποθηκευ- 
μένων σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση των οποίων ξεκινά 
με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μικροπρο- 
γράμματος σε έναν καταγραφέα εντολών. 

«Μονόκλωνο νήμα» — 

Βλ. «Ινώδη ή νηματώδη υλικά» 

«Ψηφιακός έλεγχος» - 

είναι ο αυτόματος έλεγχος μιας διεργασίας που επι- 
τελείται από μια διάταξη η οποία χρησιμοποιεί ψηφι¬ 
ακά δεδομένα τα οποία συνήθως εισάγονται κατά την 
διάρκεια της διεργασίας (βλέπε 130 2382). 

«Ακρίβεια τοποθέτησης» - 

των «ψηφιακά ελεγχόμενων» εργαλείων μηχανών κα¬ 
θορίζεται και παρουσιάζεται σύμφωνα με το Μέρος Ι.Β.2., 
σε συνδυασμό με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

(α) Συνθήκες δοκιμής (130 230/2 (1988), παράγραφος 
3): 

(1) 12 ώρες πριν και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, 
οι εργαλειομηχανές και ο εξοπλισμός μέτρησης ακρί¬ 
βειας διατηρούνται στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος. Κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της 
μέτρησης, οι γλίστρες της μηχανής περιστρέφονται 


αδιάκοπά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πρόκειται 
να περιστρέφονται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 
ακρίβειας. 

(2) Η μηχανή εξοπλίζεται με οποιοδήποτε μηχανικό, 
ηλεκτρονικό ή λογισμικό συστατικό μέρος, το οποίο 
πρόκειται να εξαχθεί μαζί με τη μηχανή, 

(3) Η ακρίβεια του εξοπλισμού μετρήσεων για τις με¬ 
τρήσεις είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερη 
από την αναμενόμενη ακρίβεια της εργαλειομηχανής, 

(4) Η παροχή ενέργειας για τους οδηγούς των γλι- 
στρών έχει ως εξής: 

(ί) Η διακύμανση της τάσης γραμμής δεν υπερβαίνει 
το ± 10% της συνήθους τάσης. 

(ϋ) Η διακύμανση της συχνότητας δεν υπερβαίνει το 
± 2 Ηζ της συνήθους συχνότητας. 

(ιϋ) Δεν επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις ή η μη συνεχής 
υπηρεσία. 

(β) Πρόγραμμα δοκιμής (παράγραφος 4): 

(1) Η ταχύτητα τροφοδοσίας (ταχύτητα κίνησης γλί- 
στρων) κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είναι η γρή¬ 
γορη εγκάρσια ταχύτητα. 

Σημείωση: Στην περίπτωση εργαλειομηχανών, οι οποί¬ 
ες παράγουν επιφάνειες οπτικής ποιότητας, η τιμή τρο¬ 
φοδοσίας δεν υπερβαίνει τα 50 πιπι ανά λεπτό. 

(2) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται επαυξητικά από 
το ένα άκρο του άξονα διαδρομής στο άλλο χωρίς να 
επιστρέφει στην αρχική θέση για κάθε κίνηση προς τη 
θέση στόχο, 

(3) Οι άξονες που δεν μετρώνται παραμένουν στα μέσα 
της διαδρομής κατά τη διάρκεια δοκιμής ενός άξονα. 

(γ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δοκιμής (πα¬ 
ράγραφος 2): 

Τα αποτελέσματα της δοκιμής πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνουν: 

(1) «ακρίβεια τοποθέτησης» (Α) και 

(2) το μέσο ανατρέψιμο σφάλμα (Β) 

«Παραγωγή» - 

είναι όλες οι φάσεις παραγωγής όπως: 

• κατασκευή, 

• μηχανολογική μελέτη, 

• βιομηχανική παραγωγή, 

• ολοκλήρωση, 

• συναρμολόγηση, 

• έλεγχος, 

• δοκιμή, 

• διασφάλιση της ποιότητας. 

«Πρόγραμμα» -- 

είναι μια αλληλουχία εντολών για την διεξαγωγή μιας 
διαδικασίας, υπό μορφή εκτελέσιμη από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή μετατρέψιμη σε εκτελέσιμη μορφή. 

«Διακριτική ικανότητα» — 

είναι το ελάχιστο βήμα ενός μετρητή. Στην περίπτωση 
ψηφιακών οργάνων, είναι το ελάχιστο σημαντικό άίΐ 
(βλέπε ΑΝ3Ι Β-89.1.12). 

«Βονιηςι» — 

Βλ. «Ινώδη ή νηματώδη υλικά» 

«Λογισμικό» -- 

είναι μια συλλογή ενός ή περισσοτέρων “προγραμμά¬ 
των” ή “μικροπρογραμμάτων” τα οποία έχουν εγγράφει 
σε ένα οποιοδήποτε υλικό μέσο. 

«Ταινία» — 

Βλ. «Ινώδη ή νηματώδη υλικά» 

«Τεχνική βοήθεια» - 
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Η «τεχνική βοήθεια» ενδέχεται να λαμβάνει τη μορφή 
παροχής οδηγιών, ανάπτυξης ικανοτήτων, κατάρτισης, 
μετάδοσης επαγγελματικής πείρας και παροχής συμ¬ 
βουλών. 

Σημείωση: Η «τεχνική βοήθεια» ενδέχεται να συνοδεύ¬ 
εται από τη μετάδοση “τεχνικών δεδομένων”. 

«Τεχνικά δεδομένα» 

Τα «τεχνικά δεδομένα» ενδέχεται να λαμβάνουν τη 
μορφή οδηγιών κατασκευής, σχεδίων, διαγραμμάτων, 
μοντέλων, μαθηματικών τύπων, μηχανολογικών σχεδίων 
και προδιαγραφών, εγχειριδίων και οδηγιών εγγράφων 
ή μαγνητοσκοπημένα σε άλλα μέσα ή σε συσκευές 
όπως σε μαγνητικούς δίσκους, μαγνητοταινίες, οι μνή¬ 
μες ΒΟΜ. 

«Τεχνολογία» — 

είναι οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτού¬ 
νται για την “ανάπτυξη”, την “παραγωγή” ή την “χρήση” 
οποιουδήποτε στοιχείου περιλαμβάνεται στον Κατά¬ 
λογο. Οι εν λόγω πληροφορίες λαμβάνουν τη μορφή 
“τεχνικών δεδομένων” ή “τεχνικής βοήθειας”. 

«Τίλμα» — 

Βλ. «Ινώδη ή νηματώδη υλικά» 

«Χρήση» — 

είναι η λειτουργία, η εγκατάσταση (όπου περιλαμβά¬ 
νεται η εγκατάσταση στον τόπο λειτουργίας), η συντή¬ 
ρηση (έλεγχος), η επισκευή, η λεπτομερής επιδιόρθωση, 
και η ανακαίνιση. 

«Νήμα» — 

Βλ. «Ινώδη ή νηματώδη υλικά» 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ι.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

1Α1. Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψη¬ 
λής πυκνότητας 

Ι.Α.2. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης ανθεκτικές στις 
ακτινοβολίες, ή ειδικώς σχεδιασμένοι για να χρησιμο¬ 
ποιούνται σε αυτές φακοί 

Ι.Α.3. Ρομπότ, «επενεργητές πέρατος» και τα ειδικά 
σχεδιασμένα όργανα αυτομάτου ελέγχου 
Ι.Α.4. Τηλεχειριστές 

Ι.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ι.Β.1. Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης, μηχανές 
περιδινητικής μορφοποίησης με δυνατότητα συνδυα¬ 
σμού περιδινητικής και υδραυλικής μορφοποίησης, και 
βοηθητικοί άξονες (μαντρέλια) 

Ι.Β.2. Εργαλειομηχανές 

Ι.Β.3. Μηχανές, όργανα ή συστήματα προσδιορισμού 
διαστάσεων 

Ι.Β.4. Επαγωγικές κάμινοι ελεγχόμενου περιβάλλοντος 
και τα ειδικά γί αυτές σχεδιασμένα τροφοδοτικά ισχύος 
Ι.Β.5. Ισοστατικές πρέσες, και σχετικός εξοπλισμός 
Ι.Β.6. Συστήματα, εξοπλισμός και συστατικά μέρη δο- 
νητικών δοκιμών 

Ι.Β.7. Μεταλλουργικές κάμινοι κενού και ελεγχόμενης 
ατμόσφαιρας για τήξη και χύτευση, και σχετικός εξο¬ 
πλισμός 
Ι.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ι.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Ι.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

2. ΥΛΙΚΑ 


2.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

2.Α.Ι. Χωνευτήρια κατασκευασμένα από υλικά ανθε¬ 
κτικά στα τήγματα ακτινιδών 
2.Α.2. Καταλύτες λευκοχρύσου 
2.Α.3. Σύνθετα δομήματα σε μορφή σωλήνων 
2.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.Β.Ι. Εγκαταστάσεις ή μονάδες τριτίου, και σχετικός 
εξοπλισμός 

2.Β.2. Εγκαταστάσεις ή μονάδες για το διαχωρισμό 
ισοτόπων λιθίου, και σχετικός εξοπλισμός 
2.Γ. ΥΛΙΚΑ 


2.Γ.1 

Αλουμίνιο 

2.Γ.2 

Βυρήλλιο 

2.Γ.3 

Βισμούθιο 

2.Γ.4 

Βόριο 

2.Γ.5 

Ασβέστιο 

2.Γ.6 

Τριφθοριούχο χλώριο 

2.Γ.7 

Ινώδη ή νηματώδη υλικά και 
προ-εμποτίσματα 

2.Γ.8 

Χάφνιο 

2.Γ.9 

Λίθιο 

2.Γ.10 

Μαγνήσιο 

2.Γ.11 

Χάλυβες μαρτενγήρανσης 

2.Γ.12 

Ράδιο-226 

2.Γ.13 

Τ ιτάνιο 

2.Γ.14 

Βολφράμιο 

2.Γ.15 

Ζιρκόνιο 

2.Γ.16 

Σκόνη νικελίου και πορώδες μέταλλο 
νικελίου 

2.Γ.17 

Τρίτιο 

2.Γ.18 

Ήλιο -3 

2.Γ.19 

Ραδιονουκλίδια εκπομπής ακτινών άλφα 


2.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2. Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩ¬ 
ΡΙΣΜΟ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ (Πέραν των στοιχείων του 
Καταλόγου Ενεργοποίησης) 

3.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

3.Α.Ι. Μετατροπείς συχνότητας ή γεννήτριες 

3.Α.2. Λέιζερ, ενισχυτές με λέιζερ και ταλαντωτές 

3.Α.3. Βαλβίδες 

3.Α.4. Υπεραγώγιμοι σωληνοειδείς ηλεκτρομαγνήτες 

3.Α.5. Τροφοδοτικά υψηλής ισχύος συνεχούς ρεύμα¬ 
τος 

3.Α.6. Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τά- 
σης 

3.Α.7. Μορφοτροπείς πίεσης 

3.Α.8. Αντλίες κενού 

3.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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3.Β.Ι. Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθο¬ 
ρίου 

3.Β.2. Εξοπλισμός κατασκευής ή συναρμολόγησης δρο¬ 
μέων (ροτόρων), Εξοπλισμός ευθυγράμμισης ροτόρων, 
βοηθητικοί άξονες (μαντρέλια) και μήτρες μορφοποίη¬ 
σης φυσητήρων 

3.Β.3. Φυγοκεντρικά μηχανήματα πολυεπίπεδης ζυ- 
γοστάθμισης 

3.Β.4. Μηχανές περιέλιξης νημάτων, και σχετικός εξο¬ 
πλισμός 

3.Β.5. Ηλεκτρομηγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων 

3.Β.6. Φασματογράφοι μάζας 

3.Γ. ΥΛΙΚΑ 

3.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

3. Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΡΕΟΣ 
ΥΔΑΤΟΣ (Πέραν των στοιχείων του Καταλόγου Ενερ¬ 
γοποίησης) 

4.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

4.Α.Ι. Ειδικά συσκευάσματα 

4.Α.2. Σωλήνες 

4.Α.3. Πύργοι διυλίσεως αμμωνίας με ειδικά σχεδια¬ 
σμένο υλικό πληρώσεως 

4.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

4.Β.Ι. Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου και εσω¬ 
τερικά εξαρτήματα επαφής 

4.Β.2. Αποστακτικές κρυογονικής στήλες υδρογόνου 

4.Β.3. Μετατροπείς για τη σύνθεση αμμωνίας ή μονά¬ 
δες σύνθεσης αμμωνίας 

4.Γ. ΥΛΙΚΑ 

4.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

4. Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

5.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

5.Α.Ι. Λυχνίες φωτοπολλαπλασιασμού 

5.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5.Β.Ι. Γεννήτριες ακτινών X στιγμιαίας λειτουργίας, ή 
παλμικοί επιταχυντές ηλεκτρονίων 

5.Β.2. Πολυφασικό πυροβόλο ελαφρού αερίου ή άλλα 
συστήματα πυροβόλων υψηλής ταχύτητας 

5.Β.3. Κινηματογραφικές μηχανές μηχανικώς περιστρε¬ 
φόμενου κατόπτρου. 

5.Β.4. Ηλεκτρονικές μηχανές λήψης, Ηλεκτρονικές μη¬ 
χανές αποτύπωσης εικόνων, αντλίες και συσκευές 

5.Β.5. Εξειδικευμένα όργανα για υδροδυναμικά πει¬ 
ράματα 

5.Β.6. Παλμογεννήτριες υψηλής ταχύτητας 

5.Γ. ΥΛΙΚΑ 

5.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

5. Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΕΣ 

6.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

6.Α.Ι. Πυροκροτητές και συστήματα έναυσης πολλα¬ 
πλών σημείων 

6.Α.2. Συσκευές εκπυρσοκρότησης και ισοδύναμες γεν¬ 
νήτριες παλμών υψηλού ρεύματος 

6.Α.3. Συσκευές μεταγωγής 

6.Α.4. Πυκνωτές εκκένωσης παλμού 


6.Α.5. Συστήματα παραγωγής νετρονίων 

6.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

6.Γ ΥΛΙΚΑ 

6.Γ.Ι. Ισχυρές εκρηκτικές ουσίες και μίγματα 

6.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

6.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ι.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Ι.Α.1. Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψη¬ 
λής πυκνότητας (μολυβδύαλος ή άλλα) που έχουν όλα 
τα εξής χαρακτηριστικά και ειδικά σχεδιασμένα για το 
σκοπό αυτό πλαίσια: 

α. Πλευράς μεγαλύτερης του 0,09 πι 2 , σε ψυχρή πε¬ 
ριοχή, 

β. Πυκνότητας ανώτερης των 3 ρ/οπΤ, και 
γ. Πάχους 100 πιπι ή ανωτέρου. 

Τεχνική σημείωση: 

Στο σημείο Ι.Α.Ι.α, ο όρος “ψυχρή περιοχή” αφορά τη 
διαφανή επιφάνεια του παραθύρου που είναι εκτεθει¬ 
μένη στη χαμηλότερη στάθμη ακτινοβολίας σύμφωνα 
με την εφαρμογή του σχεδίου. 

Ι.Α.2. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης ανθεκτικές στις 
ακτινοβολίες ειδικώς σχεδιασμένες ή βαθμολογημένες 
για να αντέχουν ολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη 
από [5 χ ΙΟ 4 Θγ (πυρίτιο) χωρίς υποβάθμιση της λει¬ 
τουργίας. 

Τεχνική σημείωση: 

Ο όρος Θγ (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σε 
ίουΐθ ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται αθωράκιστο 
δείγμα πυριτίου όταν αυτό εκτίθεται σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία. 

Ι.Α.3. Ρομπότ, «επενεργητές πέρατος» και μονάδες 
χειρισμού, ως εξής: 

α. Ρομπότ ή «επενεργητές πέρατος» με οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα 
εθνικά πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο χει¬ 
ρισμό ισχυρών εκρηκτικών (π.χ. τιμές κανονισμού ηλε¬ 
κτρολογιών εγκαταστάσεων για τα ισχυρά εκρηκτικά), 

ή 

2. Ειδικά σχεδιασμένα ή βαθμολογημένα για να αντέ¬ 
χουν ολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από [5 χ 10 4 Θγ 
(πυρίτιο) χωρίς υποβάθμιση της λειτουργίας. 

Τεχνική σημείωση: 

Ο όρος Θγ (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σε 
)ουΙθ ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται αθωράκιστο 
δείγμα πυριτίου όταν αυτό εκτίθεται σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία. 

β. Μονάδες χειρισμού ειδικά σχεδιασμένες για κάποιο 
από τα “ρομπότ” ή “επενεργητές πέρατος” του σημείου 

1.Α.3.α. 

Σημείωση: Το σημείο Ι.Α.3. δεν καλύπτει «ρομπότ» ει¬ 
δικά σχεδιασμένα για μη-πυρηνικές βιομηχανικές εφαρ¬ 
μογές όπως για θαλάμους βαφής αυτοκινήτων. 
Τεχνικές σημειώσεις: 

1. «Ρομπότ» 

Στο σημείο Ι.Α.3. ως «ρομπότ» νοείται ένας μηχανισμός 
χειρισμού συνεχούς ή ασυνεχούς τροχιάς, ο οποίος εν¬ 
δέχεται να χρησιμοποιεί αισθητήρες και ο οποίος έχει 
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Είναι πολυλειτουργικός, 
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β. Είναι σε θέση να τοποθετεί ή να προσανατολίζει 
ειδικά, κατασκευαστικά τμήματα, εργαλεία ή ειδικές 
διατάξεις με τη βοήθεια μεταβλητών κινήσεων στον 
τρισδιάστατο χώρο, 

γ. Ενσωματώνει τρεις ή περισσότερους σερβομηχανι¬ 
σμούς κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος στους οποίους 
ενδέχεται να περιλαμβάνονται κλιμακωτοί κινητήρες· 
και 

δ. Διαθέτει “δυνατότητα προγραμματισμού από το 
χρήστη” με τη βοήθεια της μεθόδου “ΙθασΙι/ρΙαγάααΚ” ή 
με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που ενδέ¬ 
χεται να είναι μια προγραμματιζόμενη μονάδα λογικού 
ελέγχου, δηλαδή χωρίς μηχανική παρεμβολή. 

Σημείωση 1: 

Στον ανωτέρω ορισμό ως «αισθητήρες» νοούνται οι 
ανιχνευτές ενός φυσικού φαινομένου, το αποτέλεσμα 
του οποίου (αφότου μετατραπεί σε σήμα που μπορεί 
να ερμηνευτεί από μονάδα ελέγχου) είναι σε θέση να 
δημιουργεί «προγράμματα» ή να τροποποιεί προγραμ¬ 
ματισμένες οδηγίες ή δεδομένα αριθμητικού «προγράμ¬ 
ματος». Ο εν λόγω ορισμός περιλαμβάνει «αισθητήρες» 
με όραση μηχανής, υπέρυθρη απεικόνιση, ακουστική 
απεικόνιση, αίσθηση αφής, μέτρηση θέσης αδράνειας, 
δυνατότητες οπτικής ή ακουστικής κλιμάκωσης ή μέ¬ 
τρησης ισχύος και ροπής. 

Σημείωση 2: 

Στον ανωτέρω ορισμό “Ικανότητα προγραμματισμού 
από τον χρήστη” είναι η δυνατότητα που παρέχεται 
στον χρήστη να εισαγάγει, να τροποποιήσει ή να αντι¬ 
καταστήσει “προγράμματα” με μεθόδους διαφορετικές 
από: 

α. Την φυσική αλλαγή της συνδεσμολογίας ή των δι¬ 
ασυνδέσεων ή 

β. Την εφαρμογή μέσων ελέγχου των λειτουργιών συ- 
μπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής παραμέτρων. 

Σημείωση 3: 

Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
διατάξεις: 

α. Μηχανισμοί χειρισμού ελεγχόμενοι μόνον χειροκί- 
νητα/με τη βοήθεια τηλεχειριστή, 

β. Μηχανισμοί χειρισμού καθορισμένης σειράς κινή¬ 
σεων, οι οποίοι είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα 
και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες 
προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορί¬ 
ζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών διατάξεων, 
όπως ακίδων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και η 
επιλογή των τροχιών ή των γωνιών δεν είναι δυνατόν 
να κυμανθούν ή να μεταβληθούν μηχανικά, ηλεκτρονικά 
ή ηλεκτρικά, 

γ. Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσε¬ 
ων οι οποίοι ελέγχονται μηχανικά και είναι διατάξεις 
που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με 
μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. 
Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια 
σταθερών αλλά ρυθμιζόμενων διατάξεων, όπως ακί¬ 
δων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και επιλογή των 
τροχιών ή των γωνιών μεταβάλλονται εντός των στα¬ 
θερών ορίων που καθορίζονται από το πρόγραμμα. Οι 
μεταβολές ή οι τροποποιήσεις του προγράμματος (π.χ. 
αλλαγές των ακίδων ή των δοντιών) σε ένα ή περισσό¬ 
τερους άξονες κινήσεως πραγματοποιούνται μόνο με 
μηχανικούς χειρισμούς, 


δ. Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων 
μη ελεγχόμενοι με τη βοήθεια σερβομηχανισμών, οι οποί¬ 
οι είναι αυτόματα κινούμενες διατάξεις που εκτελούν 
μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. 
Το πρόγραμμα είναι δυνατό να μεταβληθεί αλλά η σειρά 
των κινήσεων κατευθύνεται από τα ψηφιακά σήματα που 
προέρχονται από μηχανικά καθοριζόμενες ηλεκτρικές 
δυαδικές διατάξεις ή ρυθμιζόμενες στάσεις, 

ε. Γ έρανοί στοιβασίας οριζόμενοι ως συστήματα χει¬ 
ρισμού, τριών βαθμών ελευθερίας, ενσωματωμένα σε 
μια κατακόρυφη σειρά δοχείων στοιβασίας, τα οποία 
επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό αυτών των 
δοχείων με σκοπό την αποθήκευση ή την ανάκτηση του 
περιεχομένου τους. 

2. «Επενεργητές πέρατος» 

Στο σημείο 1.Α.3 ως «επενεργητές πέρατος» νοούνται 
οι αρπάγες, οι “ενεργητικές εργαλειακές διατάξεις” κα¬ 
θώς και κάθε άλλη εργαλειακή διάταξη προσαρμοσμένη 
στο βασικό έλασμα στο άκρο του βραχίονα χειρισμού 
ενός “ρομπότ”. 

Σημείωση: 

Στον ανωτέρω ορισμό “ενεργητική εργαλειακή διάτα¬ 
ξη” σημαίνει διάταξη με την οποία ασκείται κινητήριος 
δύναμη, μεταβιβάζεται ενέργεια ή η οποία χρησιμεύει ως 
αισθητήρας επί του υπό κατεργασία αντικειμένου. 

Ι.Α.4. Τηλεχειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για χειρισμούς εξ αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημι- 
κού διαχωρισμού ή θερμούς θαλάμους, με ένα από τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

α. Ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θερμών (θω¬ 
ρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,6 πι ή μεγαλύτερου 
(εργασία δια μέσου του τοιχώματος)· ή 

β. Ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θερμών (θω¬ 
ρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,6 πι ή μεγαλύτερου 
(εργασία πάνω από το τοίχωμα). 

Τεχνική σημείωση: 

Οι τηλεχειριστές επιτυγχάνουν μεταφορά των κινήσε¬ 
ων του ανθρώπου-χειριστή με ένα ενεργητικό βραχίονα 
και μία τελική διάταξη συγκράτησης. Πρέπει να είναι του 
τύπου κύριος/υπηρέτης (πιαεΙθίΥεΙανο) ή να ελέγχονται 
μέσω “)ογ5ΐίοΙ<” ή πληκτρολογίου. 

Ι.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ι.Β.1. Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης, μηχανές 
περιδινητικής μορφοποίησης, ικανές για λειτουργίες 
υδραυλικής μορφοποίησης και βοηθητικοί άξονες (μα- 
ντρέλια), ως εξής: 

α. Μηχανές με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Τρεις ή περισσότερους κυλίνδρους (ενεργούς ή κα¬ 
τεύθυνσης) 1 και 

2. Ικανότητα να εφοδιαστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, με μονάδες “ψηφια¬ 
κού ελέγχου” ή όργανα ελέγχου με υπολογιστή. 

β. Βοηθητικοί άξονες (μαντρέλια) για τη μορφοποίηση 
κυλινδρικών δρομέων (ροτόρων) εσωτερικής διαμέτρου 
75 πιπι έως 400 πιπι. 

Σημείωση: 

Το σημείο Ι.Β.Ι.α. περιλαμβάνει μηχανές που έχουν μόνο 
έναν ενιαίο κύλινδρο σχεδιασμένο για την παραμόρφωση 
μετάλλων και δύο επικουρικούς κυλίνδρους που υπο¬ 
στηρίζουν τον βοηθητικό άξονα (μαντρέλι), αλλά δεν 
συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία παραμόρφωσης. 

Ι.Β.2. Εργαλειομηχανές ως εξής και οποιοσδήποτε σχε¬ 
τικός συνδυασμός, για την αφαίρεση ή κοπή μεταλλικών, 
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κεραμικών ή “συνθέτων” υλικών, οι οποίες, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν 
να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάξεις για ταυτό¬ 
χρονο “ψηφιακό έλεγχο” σε έναν ή δύο άξονες. 

Σημείωση: Για μονάδες «ψηφιακού ελέγχου» που ελέγ¬ 
χονται από το σχετικός τους «λογισμικό», βλ. στοιχείο 
Ι.Δ.3. 

α. Εργαλειομηχανές για τόρνευση με ακρίβεια τοποθέ¬ 
τησης με διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις μικρότερη 
(καλύτερη) από ή ίση με 6 μιτι σύμφωνα με το πρότυπο 
180 230/2 (1988) κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού 
άξονα (συνολική τοποθέτηση) για μηχανές με δυνατό¬ 
τητα διαμέτρων μηχανών άνω των 35 ιτιηη. 

Σημείωση: Το σημείο 1.Β.2.α. δεν ελέγχει μηχανές 
δννίδδΙυΓΠ, εάν η μέγιστη διάμετρος ράβδου είναι ίση 
ή μικρότερη από 42 ιτιηη και δεν υπάρχει δυνατότητα 
τσοκ συναρμολόγησης. Οι μηχανές ενδέχεται να έχουν 
δυνατότητα διάτρησης και/ή άλεσης για μέρη της μη¬ 
χανής με διάμετρο έως 42 ιίπιτι. 

β. Εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα, έχουσες οποιο- 
δήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης “διαθέσιμες όλες τις αντι¬ 
σταθμίσεις” μικρότερη (καλύτερη) από ή ίση με 6 μιτι 
σύμφωνα με το πρότυπο 130 230/2 (1988) κατά μήκος 
οποιουδήποτε γραμμικού άξονα (συνολική τοποθέτη¬ 
ση) 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη 
διαμόρφωση περιγράμματος, ή 

3. Πέντε ή περισσότερους άξονες που μπορούν να 
συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον “έλεγχο της διαμόρ¬ 
φωσης περιγράμματος”· 

Σημείωση: Στο Σημείο 1.Β.2.β. δεν υπάγονται οι μηχα¬ 
νές για φραιζάρισμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. διαδρομή κατά τον άξονα μεγαλύτερη από 2 πν 
και 

2. γενική “ακρίβεια τοποθέτησης” στον άξονα των χ 
μεγαλύτερη (χειρότερη) από 30 μιτι σύμφωνα με το 
πρότυπο ΙδΟ 230/2 (1988). 

γ. Εργαλειομηχανές για τρόχισμα, με οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με διαθέσιμες όλες τις αντι¬ 
σταθμίσεις μικρότερη (καλύτερη) από 4 μιτι κατά μήκος 
οποιουδήποτε γραμμικού άξονα (γενική τοποθέτηση), 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη 
διαμόρφωση περιγράμματος, ή 

3. Πέντε ή περισσότερους άξονες που μπορούν να 
συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον “έλεγχο της διαμόρ¬ 
φωσης περιγράμματος"· 

Σημείωση: 

Στο Σημείο 1.Β.2.γ δεν υπάγονται οι ακόλουθες μηχα¬ 
νές για τρόχισμα: 

1. Μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών εξωτερικών, 
εσωτερικών και εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών 
με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Περιορίζονται σε αντικείμενα προς κατεργασία 
μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου ή μέγιστου μήκους 150 
ιτιηη. 

β. Οι άξονες περιορίζονται σε X, Ζ και Ο. 

2. Μηχανές για τρόχισμα με περιτύπωμα που δε δια¬ 
θέτουν άξονα-Ζ ή άξονα-\Λ/ με γενική ακρίβεια τοποθέ¬ 
τησης μικρότερη (καλύτερη) από 4 ιτιίοΐΌπε. Η ακρίβεια 
τοποθέτησης ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο 130 
230/2 (1988). 


δ. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕϋΜ) όχι του τύπου 
μηχανισμού πρόωσης σύρματος, με δύο ή περισσότε¬ 
ρους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα 
για τον “έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος”. 

Σημειώσεις: 1. Γ ια κάθε μοντέλο εργαλειομηχανής μπο¬ 
ρούν να χρησιμοποιούνται δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας 
τοποθέτησης συναγόμενα από μετρήσεις που έχουν 
γίνει σύμφωνα με το πρότυπο 130 230/2 (1988)(1) ή με 
εθνικά ισοδύναμα αντί για δοκιμές των επί μέρους μη¬ 
χανών, εάν παρέχονται σε, ή γίνονται αποδεκτά από, 
τις εθνικές αρχές. 

Η δηλωμένη ακρίβεια τοποθέτησης συνάγεται ως 
εξής: 

α. Επιλέγονται πέντε μηχανές του περί ου ο λόγος 
μοντέλου, 

β. Μετρούνται οι ακρίβειες γραμμικού άξονα σύμφωνα 
με το πρότυπο 130 230/2 (1988)(2), 
γ. Προσδιορίζονται οι τιμές Α για κάθε άξονα κάθε 
μηχανής. Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής Α περιγρά- 
φεται στο πρότυπο 130, 

δ. Προσδιορίζεται η μέση τιμή Α της τιμής Α κάθε 
άξονα, η οποία και γίνεται η δηλωμένη τιμή (Αχ, Αγ '...) 
του αντίστοιχου άξονα για το συγκεκριμένο μοντέλο, 
ε. Αφού στο σημείο 1.Β.2 γίνεται λόγος για κάθε γραμ¬ 
μικό άξονα, θα υπάρχουν τόσες δηλωμένες τιμές όσοι 
και άξονες, 

στ. Αν κάποιος άξονας μοντέλου μηχανής μη ελεγχό¬ 
μενου δυνάμει των σημείων 1.Β.2.α, 1.Β.2.β ή 1..Β.2.γ έχει 
δηλωμένη ακρίβεια Α 6 μικρομέτρων προκειμένου για 
μηχανές τροχίσματος ή 8 μικρομέτρων προκειμένου 
για μηχανές φραιζαρίσματος ή τόρνευσης, ή καλύτερη, 
και τα δύο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 130/230/2 
(1988), πρέπει να απαιτείται από τον κατασκευαστή να 
επιβεβαιώνει το επίπεδο ακρίβειας κάθε 18 μήνες. 

2. Στο σημείο Ι.Β.2. δεν υπάγονται οι εργαλειομηχανές 
ειδικών χρήσεων που προορίζονται μόνο για την κατα¬ 
σκευή οποιωνδήποτε εκ των ακολούθων: 
α. οδοντωτών τροχών 

β. στροφαλοφόρων ή εκκεντροφόρων αξόνων 
γ. εργαλείων ή κοπτικών εργαλείων 
δ. ατερμόνων κοχλιών διελαστήρων 
Τεχνικές Σημειώσεις: 1. Η ονοματολογία των αξόνων 
είναι σύμφωνη προς το διεθνές πρότυπο 130 841 “Μη¬ 
χανές με ψηφιακό έλεγχο - Ονοματολογία αξόνων και 
κινήσεων”. 

2. Οι δευτερεύοντες παράλληλοι άξονες διαμόρφωσης 
περιγράμματος, π.χ. άξονας νν στις οριζόντιες φραίζες 
διάτρησης ή ένας δευτερεύων άξονας περιστροφής, 
του οποίου ο εκκεντροφόρος είναι παράλληλος προς 
τον κύριο άξονα περιστροφής, δεν υπολογίζονται στο 
συνολικό αριθμό των αξόνων διαμόρφωσης περιγράμ¬ 
ματος. 

3. Οι άξονες περιστροφής δεν είναι αναγκαίο να περι¬ 
στρέφονται επί 360°. Ο άξονας περιστροφής μπορεί να 
κατευθύνεται από γραμμική διάταξη, (π.χ. από κοχλία ή 
οδοντωτό τροχοκανόνα). 

4. Για τους σκοπούς του σημείου 1.Β.2, ο αριθμός αξό¬ 
νων που μπορούν να συντονίζονται ταυτόχρονα για 
“έλεγχο διαμόρφωσης περιγράμματος” είναι ο αριθμός 
των αξόνων που επηρεάζουν τη σχετική κίνηση του υπό 
επεξεργασία αντικειμένου και του εργαλείου κοπτικής 
κεφαλής ή λειαντικού τροχού που κόβει ή αφαιρεί υλικό 
από αυτό. Δεν συναριθμούνται οι τυχόν επιπλέον άξονες 
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που επηρεάζουν άλλες σχετικές κινήσεις της μηχανής 
και στους οποίους συμπεριλαμβάνονταί: 

α. συστήματα αποκατάστασης της επιφάνειας των 
τροχών σε λειαντικές μηχανές, 
β. παράλληλοι περιστροφικοί άξονες σχεδιασμένοι 
για τη συναρμογή χωριστών επεξεργαστέων αντικει¬ 
μένων, 

γ. συγγραμμικοί περιστροφικοί άξονες σχεδιασμένοι 
για να χειρίζονται ένα και το αυτό αντικείμενο κρατώ¬ 
ντας το σφιγκτήρα από διαφορετικές άκρες. 

5. Οι εργαλειομηχανές διαθέτουν τουλάχιστον 2 από 
τις 3 δυνατότητες τόρνευσης, φραιζαρίσματος ή τρο¬ 
χίσματος (π.χ. μηχανή τόρνευσης με δυνατότητα φραι- 
ζαρίσματος) πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με κάθε 
ισχύον στοιχείο 1.Β.2.α., 1.Β.2.β, 1.Β.2.γ. 

6. Στα Σημεία 1.Β.2.β.3 και 1.Β.2.γ.3. υπάγονται μηχανές 
βάσει παράλληλου γραμμικού κινηματικού σχεδιασμού 
(π.χ. εξάποδα) και διαθέτουν 5 ή περισσότερους άξονες 
κανένας εκ των οποίων δεν είναι άξονας περιστρο¬ 
φής. 

Ι.Β.3. Μηχανές, όργανα ή συστήματα ελέγχου διαστά¬ 
σεων ως εξής: 

α. Μηχανές ελέγχου διαστάσεων με έλεγχο από υπο¬ 
λογιστή ή “ψηφιακό έλεγχο” με όλα τα ακόλουθα χα¬ 
ρακτηριστικά: 

1. Δύο ή περισσότερους άξονες· και 

2. “Αβεβαιότητα μέτρησης” του μήκους σε μια διάστα¬ 
ση ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από (1,25 + Ι_/1000) μπι, 
εξακριβωμένη με καθετήρα, του οποίου η “ακρίβεια” 
είναι μικρότερη (καλύτερη) από 0,2 μπι (ί_ είναι το με- 
τρούμενο μήκος, σε πιπι). (Σχετ.: νϋΙ/νΟΕ 2617 Μέρη 1 
και 2). 

β. Όργανα μέτρησης της γραμμικής μετατόπισης, ως 
εξής: 

1. Συστήματα μετρήσεων χωρίς απευθείας επαφή, με 
“διακριτική ικανότητα” ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδο¬ 
ση) από 0,2 μπι για κλίμακες μετρήσεων έως 0,2 πιπι, 

2. Γραμμικούς διαφορικούς μετασχηματιστές τάσεως 
με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. “Γραμμικότητα” ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) 
από 0,1% για κλίμακες μετρήσεων έως 5 πιπν και 
β.Έκπτωση ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 
0,1% ημερησίως σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος στην αίθουσα δοκιμών ± 1 Κ' 

3. Συστήματα μετρήσεων που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Είναι εξοπλισμένα με “λέιζερ” 1 και 
β. Μπορούν να διατηρούν, τουλάχιστον επί 12 ώρες 
σε θερμοκρασία ± 1 Κ περί την κανονική θερμοκρασία 
και σε κανονική πίεση: 

1. “Διακριτική ικανότητα” στην πλήρη κλίμακα αναγνώ- 
σεώς τους 0,1 μπι ή μικρότερη και 

2. “Αβεβαιότητα μέτρησης” ίση ή μικρότερη (καλύτερη 
επίδοση) από (0,2 + 1/2000) μικρόμετρα (όπου I είναι 
το μετρώμενο μήκος, σε πιπι). 

Σημείωση: Στο σημείο 1.Β.3.β.3. δεν υπάγονται τα συ¬ 
στήματα μέτρησης συμβολομέτρων χωρίς κλειστή ή 
ανοικτή ανάδραση που περιλαμβάνουν “λέιζερ” για τη 
μέτρηση των εσφαλμένων κινήσεων ολίσθησης των ερ- 
γαλειομηχανών, μηχανών ελέγχου διαστάσεων ή παρό¬ 
μοιου εξοπλισμού. 

Τεχνική Σημείωση: Στο Σημείο 1.Β.3.β. ως «γραμμική 
μετατόπιση» νοείται η απόσταση μεταξύ του καθετήρα 
μέτρησης και του αντικειμένου που μετράται. 


γ. Όργανα μετρήσεων γωνιακής μετατόπισης με “από¬ 
κλιση γωνιακής θέσεως” ίση ή μικρότερη (καλύτερη επί¬ 
δοση) από 0,00025°. 

Σημείωση: Στο εδάφιο 1.Β.3.γ. δεν υπάγονται τα οπτικά 
όργανα, όπως οι αυτοδιοπτήρες, που χρησιμοποιούν πα¬ 
ράλληλες ακτίνες φωτός (π.χ. λέιζερ) για την ανίχνευση 
της γωνιακής μετατόπισης κατόπτρου. 

δ. Συστήματα για τον ταυτόχρονο γραμμικό και γω¬ 
νιακό έλεγχο ημισφαιρικών δομών με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. “Αβεβαιότητα μέτρησης” κατά μήκος οποιουδήποτε 
γραμμικού άξονα ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) 
από 3,5 μπι ανά 5 πν και 

2. “Απόκλιση γωνιακής θέσης” ίση ή μικρότερη από 

0 , 02 °. 

Σημειώσεις: 1. Το σημείο 1.Β.3 περιλαμβάνει εργαλειο- 
μηχανές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές 
μετρήσεων, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που καθορίζο¬ 
νται για τη λειτουργία των αντίστοιχων εργαλειομηχα- 
νών ή μηχανών μετρήσεων ή ανώτερα κριτήρια. 

2. Μία μηχανή που περιγράφεται στην παράγραφο 
1.Β.3 υπόκειται στον έλεγχο, εφόσον υπερκαλύπτει το 
κατώτερο όριο ελέγχου σε οποιοδήποτε σημείο της 
κλίμακας λειτουργίας της. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 1. Το στέλεχος που χρησιμο¬ 
ποιείται στον καθορισμό της αβεβαιότητας μέτρησης σε 
επιθεώρηση των διαστάσεων περιγράφεται στο νϋΙ/νΟΕ 
2617, μέρος 2, 3 και 4. 

2. Όλες οι παράμετροι των μετρούμενων τιμών στο 
σημείο αυτό ποριστούν τιμές συν/πλην και όχι συνολικό 
εύρος. 

Ι.Β.4. Επαγωγικές κάμινοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας 
(κενού ή αδρανούς αερίου), και τροφοδοτικά ισχύος 
γίαυτές, ως εξής: 

α. Κάμινοι με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 
1123 Κ (850 °Ό), 

2. Επαγωγικά πηνία διαμέτρου 600 πιπι και λιγότερο, 
και 

3. Σχεδίασμά για εισροή ισχύος 5 Κ\Λ/ και περισσό¬ 
τερο. 

Σημείωση: Στο σημείο 1Β.4.α δεν υπάγονται οι κάμι¬ 
νοι που προορίζονται για την επεξεργασία πλακιδίων 
μονοκρυστάλλου ημιαγωγών. 

β. Τροφοδοτικά ισχύος με προσδιορισμένη εκροή ισχύ¬ 
ος 5 1<νν και άνω, ειδικά σχεδιασμένα για τις καμίνους 
που προσδιορίζονται στο σημείο 1Β.4.α. 

Ι.Β.5. “Ισοστατικές πρέσες” και συναφής εξοπλισμός, 
ως εξής: 

α. “Ισοστατικές πρέσες” με όλα τα ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

1. Ικανές να επιτυγχάνουν μέγιστη πίεση εργασίας 69 
ΜΡα ή μεγαλύτερη, και 

2. Με κοίλωμα θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου άνω 
των 152 πιπι. 

β. Μήτρες, τύποι και όργανα χειρισμού, ειδικά σχεδι¬ 
ασμένα για “ισοστατικές πρέσες” που προσδιορίζονται 
στο σημείο Ι.Β.δ.α. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 1. Στο σημείο 1.Β.5 Ίσοστατι- 
κές πρέσες” είναι συσκευές ικανές να συμπιέσουν διά¬ 
φορα υλικά (αέρια, υγρά, στερεά σωματίδια κ,λπ.) μέσα 
σε κλειστό θάλαμο ώστε η πίεση που ασκείται επί ενός 
κατεργαζόμενου αντικειμένου ή υλικού να είναι ίση προς 
κάθε κατεύθυνση. 
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2. Στο σημείο Ι.Β.5., εσωτερική διάσταση θαλάμου είναι 
η εσωτερική διάσταση του θαλάμου, στον οποίο επιτυγ¬ 
χάνονται τόσο η θερμοκρασία όσο και η πίεση εργασίας 
και δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για τη συγκράτηση 
των προς κατεργασία αντικειμένων. Η διάσταση αυτή 
είναι η μικρότερη από τις εσωτερικές διαμέτρους είτε 
του θαλάμου πιέσεως είτε του μονωμένου θαλάμου του 
κλιβάνου, ανάλογα με το ποιος από τους δύο βρίσκεται 
μέσα στον άλλο. 

Ι.Β.6. Συστήματα δονητικών δοκιμών, εξοπλισμός και 
σχετικά κατασκευαστικά μέρη, ως εξής: 

α. Ηλεκτροδυναμικά συστήματα δονητικών δοκιμών, 
με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που 
περιέχουν μονάδα ψηφιακού ελέγχου 

2. Ικανότητα να δονούν συστήματα στα 10 9 ΒΜ3 ή 
περισσότερο σε συχνότητα κυμαινόμενη στο σύνολο 
της περιοχής 20 Ηζ έως 2000 Ηζ, και 

3. ικανότητα να ασκούν δυνάμεις 50 Ι<Ν ή μεγαλύτερες, 
μετρούμενες επί ελευθέρου πάγκου. 

β. Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά 
σχεδιασμένο «λογισμικό» δονητικών δοκιμών, με εύρος 
ζώνης πραγματικού χρόνου άνω των 5 ΚΗζ, σχεδιασμέ¬ 
νοι για χρήση με τα συστήματα δονητικών δοκιμών που 
προσδιορίζονται στο σημείο Ι.Β.Θ.α. 

γ. Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδε- 
δεμένο ενισχυτή, ικανοί να εξασκούν δυνάμεις τουλά¬ 
χιστον 50 Ι<Ν, μετρούμενες επί ελευθέρου πάγκου, και 
χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών δοκιμών 
που προσδιορίζονται στο σημείο Ι.Β.Θ.α. 

δ. Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και 
ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να συνδυάζουν 
πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί 
πραγματική συνδυασμένη δύναμη 50 Ι<Ν και πλέον, με- 
τρούμενη επί ελευθέρου πάγκου, που χρησιμοποιούνται 
σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται 
στο σημείο Ι.Β.Θ.α. 

Τεχνική παρατήρηση: Στο σημείο 1.Β.Θ, ως “ελεύθερος 
πάγκος” νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια, που δεν 
φέρει κατασκευές ή εξαρτήματα. 

Ι.Β.7. Μεταλλουργικές κάμινοι κενού ή άλλης ελεγχό¬ 
μενης ατμόσφαιρας για τήξη και χύτευση και συναφής 
εξοπλισμός, ως εξής: 

α. Κάμινοι ηλεκτρικού τόξου για ανάτηξη και χύτευση 
με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Δυναμικότητα αναλώσιμου ηλεκτροδίου 1000 οπι 3 
έως 20000 οπι 3 και 

2. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες τήξεως 
υψηλότερες από 1973 Κ (1700 °0). 

β. Κάμινοι τήξεως με δέσμη ηλεκτρονίων και κάμινοι 
ψεκασμού και τήξεως με πλάσμα, με τα δύο ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ισχύς 50 Κ\Λ/ ή μεγαλύτερης και 

2. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες τήξεως 
υψηλότερες από 1473 Κ (1200 °0). 

γ. Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης με υπολο¬ 
γιστή ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε από τις καμί¬ 
νους που προσδιορίζονται στα σημεία 1.Β.7.α ή 1.Β.7.β. 

Ι.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Κανένα 

Ι.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ι.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για τη «χρήση» 
του εξοπλισμού που καθορίζεται στο Σημείο Ι.Α.3., Ι.Β.Ι., 
Ι.Β.3., Ι.Β.5., Ι.Β.Θ.α., Ι.Β.Θ.β., Ι.Β.Θ.δ ή Ι.Β.7. 


Σημείωση: Το ειδικά σχεδιασμένο «λογισμικό» για 
συστήματα που καθορίζονται στο Σημείο 1.Β.3.δ. περι¬ 
λαμβάνει λογισμικό για ταυτόχρονες μετρήσεις πάχους 
τοιχώματος και περιγράμματος. 

Ι.Δ.2. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο 
για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» και τη «χρήση» του 
εξοπλισμού που καθορίζεται στο Σημείο Ι.Β.2. 

Ι.Δ.3. «Λογισμικό» για οποιονδήποτε συνδυασμό ηλε¬ 
κτρονικών συσκευών ή συστημάτων που παρέχει τη 
δυνατότητα στην εν λόγω συσκευή (συσκευές) να λει¬ 
τουργεί ως μονάδα «αριθμητικού ελέγχου» με δυνατότη¬ 
τα ελέγχου πέντε ή περισσότερων αξόνων παρεμβολής 
που μπορούν να συντονίζονται ταυτόχρονα για έλεγχο 
της διαμόρφωσης περιγράμματος. 

Σημειώσεις: 1. Το «λογισμικό» ελέγχεται είτε εξάγεται 
μεμονωμένα είτε τοποθετημένο σε μονάδα «αριθμητι¬ 
κού ελέγχου» ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή ή 
σύστημα. 

2. Στο Σημείο Ι.Δ.3. δεν υπάγεται το «λογισμικό» που 
σχεδιάζεται ή τροποποιείται ειδικά από τους κατα¬ 
σκευαστές μονάδας ελέγχου ή εργαλειομηχανής για 
τη λειτουργία εργαλειομηχανής που δεν καθορίζεται 
στο Σημείο Ι.Β.2. 

Ι.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ι.Ε.1. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
Ι.Α. μέχρι Ι.Δ. 

2. ΥΛΙΚΑ 

2.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

2.Α.1 Χωνευτήρια από υλικά ανθεκτικά στα τήγματα 
ακτινιδών, ως εξής: 

α. Χωνευτήρια με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Χωρητικότητα 150 οπι 3 (150 γπΙ) έως 8000 οπι 3 (8 
λίτρα), και 

2. Κατασκευή ή επίχρισμα από οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω υλικά, καθαρότητας 98% ή μεγαλύτερης 
κατά βάρος: 

α. Φθοριούχο ασβέστιο (ΟαΡ2) 
β. Ζιρκονικό (μεταζιρκονικό) ασβέστιο (03Ζγ03) 
γ. Θειούχο δημήτριο (Οθ2δ3) 
δ. Οξείδιο του ερβίου (ερβία) (Εγ203) 
ε. Οξείδιο του αφνίου (αφνία) (Ηΐ02) 
στ. Οξείδιο του μαγνησίου (ΜρΟ) 
ζ. Νιτρίδιο κράματος νιοβίου-τιτανίου-βολφραμίου (με 
περιεκτικότητες περίπου 50% Νό, 30% Τί, 20% \Λ/) 
η. Οξείδιο του υττρίου (υττρία) (Υ203) ή 
θ. Οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκόνια) (Ζγ02). 
β. Χωνευτήρια με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Χωρητικότητα 50 οπι 3 (50 πιΙ) έως 2000 οπι 3 (2 λί¬ 
τρα) και 

2. Κατασκευή ή επένδυση από ταντάλιο καθαρότητας 
99,9% ή μεγαλύτερης κατά βάρος. 

γ. Χωνευτήρια με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Χωρητικότητα 50 οπι 3 (50 πιΙ) έως 2000 οπι 3 (2 λί¬ 
τρα) 

2. Κατασκευή ή επένδυση από ταντάλιο καθαρότητας 
98% ή μεγαλύτερης κατά βάρος, και 

3. Επίχρισμα με καρβίδιο, νιτρίδιο, ή βορίδιο του τα¬ 
νταλίου ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. 
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2.Α.2. Καταλύτες λευκόχρυσου ειδικά σχεδιασμένοι ή 
παρασκευασμένοι για ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλα¬ 
γής μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση 
τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος 
ύδατος. 

2.Α.3. Σύνθετες δομές υπό μορφή σωλήνων και που 
έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 

α. Εσωτερική διάμετρο μεταξύ 75 πιπι και 400 πιπι, 
και 

β. Κατασκευασμένες από οιοδήποτε από τα “ινώδη 
ή νηματώδη υλικά” που ορίζονται στο σημείο 2.Γ.7.α. ή 
από ανθρακούχα προ-εμποτίσματα που ορίζονται στο 
σημείο 2.Γ.7.γ. 

2.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.Β.Ι. Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτίου και εξο¬ 
πλισμός τους, ως εξής: 

α. Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής, ανάκτη¬ 
σης, εξαγωγής, συγκέντρωσης ή χειρισμού τριτίου, 
β. Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τρι¬ 
τίου, ως εξής: 

1. Μονάδες ψύξης υδρογόνου ή ηλίου με δυνατότητες 
ψύξης 23 Κ (-250 °0) και κάτω, με δυνατότητα απομά¬ 
κρυνσης θερμότητας μεγαλύτερη των 150 \Ν, 

2. Συστήματα αποθήκευσης ή καθαρισμού ισοτόπων 
του υδρογόνου χρησιμοποιούνται μεταλλικά υδρίδια ως 
μέσα αποθήκευσης ή καθαρισμού. 

2.Β.2. Εγκαταστάσεις, ή εργοστάσια για τη διαχώριση 
ισοτόπων λιθίου και εξοπλισμός τους, ως εξής: 

α. Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια για τη διαχώριση 
ισοτόπων λιθίου. 

β. Εξοπλισμός για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου, ως 
εξής: 

1. Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νες για αμαλγάματα λιθίου, 

2. Αντλίες αμαλγάματος υδραργύρου ή λιθίου, 

3. Στοιχεία ηλεκτρόλυσης αμαλγάματος λιθίου, 

4. Εξατμιστήρες πυκνού διαλύματος υδροξειδίου του 
λιθίου. 

2.Γ ΥΛΙΚΑ 

2.Γ.Ι. Κράματα αλουμινίου με τα εξής δύο χαρακτη¬ 
ριστικά: 

α. Εμφανίζουν τελική αντίσταση εφελκυσμού 460 ΜΡα 
και άνω σε 293 Κ (20 Ο), και 
β. Υπό μορφή σωλήνων ή κυλινδρικών στερεών σω¬ 
μάτων (περιλαμβανομένων και των σφυρηλάτων) εξω¬ 
τερικής διαμέτρου 75 πιπι και άνω 
Τεχνική παρατήρηση: Στο σημείο 2.Γ.1 η φράση “κρά¬ 
ματα εμφανίζοντα” αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά 
από τη θερμική επεξεργασία τους. 

2.Γ.2 Μεταλλικό βηρύλλιο, κράματα περιέχοντα πε¬ 
ρισσότερο από 50% βηρύλλιο κατά βάρος, ενώσεις 
βηρυλλίου, υλικά κατασκευασμένα από βηρύλλιο, και 
απορρίμματα ή αποκόμματα των ανωτέρω. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.2, δεν ελέγχονται τα εξής: 
α. Μεταλλικά παράθυρα για μηχανήματα ακτινών, ή 
συσκευές για την παρακολούθηση των τρημάτων, 
β. Οξείδια σε επεξεργασμένα ή ημιεπεξεργασμένα 
προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για εξαρτήματα ηλεκτρο¬ 
νικής ή ως υποστρώματα ηλεκτρονικών δικτύων, 
γ. Βήρυλλος (πυριτικό άλας βηρυλλίου και αλουμινίου) 
υπό μορφή σμαραγδιών ή ακουαμαρίνων. 

2.Γ.3 Βισμούθιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 
α. Καθαρότητας 99,99% και άνω κατά βάρος και 


β. Περιέχον λιγότερο από 10 ρρπι κατά βάρος άργυ¬ 
ρο. 

2.Γ.4. Βόριο εμπλουτισμένο στο ισότοπο βόριο-10 (10Β) 
σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, ως εξής: στοιχει¬ 
ακό βόριο, ενώσεις, μείγματα περιέχοντα βόριο, υλικά 
κατασκευασμένα από βόριο, απορρίμματα ή αποκόμ¬ 
ματα των ανωτέρω. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.4, τα μείγματα περιέχοντα 
βόριο περιλαμβάνουν τα υλικά στα οποία έχει προστε¬ 
θεί βόριο. 

Τεχνική παρατήρηση: Η φυσική ισοτοπική αναλογία 
του βορίου-10 είναι περίπου 18,5% κατά βάρος (20% 
κατ’ άτομο). 

2.Γ.5. Ασβέστιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 

α. Περιέχον λιγότερο από 1000 ρρηη κατά βάρος με¬ 
ταλλικές προσμείξεις διαφορετικές από μαγνήσιο και 

β. Περιέχον λιγότερα από 10 ρρπι βορίου. 

2.Γ.6. Τριφθοριούχο χλώριο (ΟΙΡ3). 

2.Γ.7. “Ινώδη ή νηματώδη υλικά” ή προεμποτίσματα 
ως εξής: 

α. “Ινώδη ή νηματώδη υλικά” από άνθρακα ή αραμίδια 
με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. “Ειδικό συντελεστή” 12,7 χ 10 6 πι και άνω ή 

2. “Ειδική αντίσταση εφελκυσμού” 23,5 χ 10 4 πι και 
άνω' 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.7.α δεν ελέγχονται τα “ινώ¬ 
δη ή νηματώδη υλικά” από αραμίδια με περιεκτικότητα 
0,25% και άνω κατά βάρος σε ινώδη τροποποιητή επι¬ 
φανειών με βάση εστέρες, 

β. Υαλώδη “ινώδη ή νηματώδη υλικά” με τα εξής δύο 
χαρακτηριστικά: 

1. “Ειδικό συντελεστή” 3,18 χ 10 6 πι και άνω, και 

2. “Ειδική αντίσταση εφελκυσμού” 7,62 χ 10 4 πι και 
άνω. 

γ. Θερμοσκληρική ρητίνη εμποτισμένη με συνεχή 
“στημόνια”, “πιλήματα”, “τέλματα” ή “ταινίες” πλάτους 
15 πιπι το πολύ (προεμποτίσματα), από ανθρακούχα ή 
υαλώδη “ινώδη ή νηματώδη υλικά” που προσδιορίζονται 
στο σημείο 2.Γ.7.α. ή β. 

Τεχνική παρατήρηση: Η ρητίνη αποτελεί το περίβλημα 
του συστατικού. 

Τεχνικές Παρατηρήσεις:! Στο σημείο 2.Γ.7, “Ειδικός 
συντελεστής” είναι ο συντελεστής Υουπρ, που ισοδυ- 
ναμεί με το λόγο Ν/πι 2 προς το ειδικό βάρος σε Ν/πι 3 , 
σε θερμοκρασία (296 ± 2) Κ ((23 ± 2) °Ω) και σχετική 
υγρασία (50 ± 5)%. 

2. Στο σημείο 2.Γ.7., “Ειδική αντίσταση εφελκυσμού» 
είναι η ανώτατη τιμή της αντίστασης εφελκυσμού, που 
ισοδυναμεί με το λόγο Ν/πι 2 προς το ειδικό βάρος σε 
Ν/πι 3 , μετρούμενο σε θερμοκρασία (296 ± 2) Κ ((23 ± 2) 
°0) και σχετική υγρασία (50 ± 5)%. 

2.Γ.8. Μεταλλικό άφνιο, κράματα περιέχοντα περισ¬ 
σότερο από 60% κατά βάρος άφνιο, ενώσεις αφνίου 
περιέχουσες περισσότερο από 60% κατά βάρος άφνιο, 
υλικά κατασκευασμένα από αυτά, και απορρίμματα ή 
αποκόμματα οποιουδήποτε των ανωτέρω. 

2.Γ.9. Λίθιο εμπλουτισμένο στο ισότοπο λίθιο-6 (6ϋ) 
σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, και προϊόντα ή 
συσκευές που περιέχουν εμπλουτισμένο λίθιο, ως εξής: 
στοιχειακό λίθιο, κράματα, ενώσεις, μείγματα, περιέχο¬ 
ντα λίθιο, υλικά κατασκευασμένα από αυτά, απορρίμμα¬ 
τα ή αποκόμματα οιουδήποτε των ανωτέρω. 
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Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.9, δεν ελέγχονται τα δοσί- 
μετρα θερμοφωταύγειας. 

Τεχνική Παρατήρηση: Η φυσική περιεκτικότητα του 
λιθίου σε λίθιο-6 είναι περίπου 6,5% κατά βάρος (7,5% 
σε εκατοστιαία ποσοστά ατόμων). 

2.Γ.10. Μαγνήσιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 
α. Περιέχον λιγότερο από 200 ρρπι κατά βάρος με¬ 
ταλλικές προσμίξεις, πλην του ασβεστίου, και 
β. Περιέχον λιγότερα από 10 ρρπι βορίου κατά βά¬ 
ρος. 

2.Γ.11. Χάλυβας μαρτενγήρανσης, εκτός αυτού που ανα- 
φέρεται στο σημείο 2.Γ.11, “εμφανίζων” τελική αντίσταση 
εφελκυσμού 2050 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20 °0). 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.11 δεν ελέγχονται προϊόντα 
των οποίων καμία γραμμική διάσταση δεν υπερβαίνει 
τα 75 πιπι. 

Τεχνική παρατήρηση: Η φράση “χάλυβας μαρτενγή- 
ρανσης εμφανίζων” αναφέρεται σε χάλυβα μαρτενγή- 
ρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία. 

2.Γ.12. Ράδιο-226, (226Βα), κράματα ραδίου-226, ενώ¬ 
σεις ραδίου-226, μείγματα περιέχοντα ράδιο-226, υλικά 
κατασκευασμένα από αυτά, και προϊόντα ή συσκευές 
περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. 
Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.12 δεν ελέγχονται τα εξής: 
α. Ιατρικές συσκευές, 

β. Προϊόν ή συσκευή περιέχουσα λιγότερο από 0,37 
ΟΒη ραδίου - 226 

2.Γ.13. Κράματα τιτανίου με τα εξής δύο χαρακτηρι¬ 
στικά: 

α. Εμφανίζοντα τελική αντίσταση εφελκυσμού 900 
ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20 0 Ο), και 
β. Υπό μορφή σωλήνων ή κυλινδρικών στερεών σω¬ 
μάτων (συμπεριλαμβανομένων και των σφυρηλάτων) με 
εξωτερική διάμετρο 75 πιπι και άνω, 

Τεχνική παρατήρηση: Στο σημείο 2.Γ.13. η φράση “κρά¬ 
ματα εμφανίζοντα” αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά 
από τη θερμική επεξεργασία τους. 

2.Γ.14. Βολφράμιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κρά¬ 
ματα περιέχοντα περισσότερο από 90% βολφράμιο, 
κατά βάρος, με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 

α. Σε μορφές με κοίλη κυλινδρική συμμετρία (περι- 
λαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής 
διαμέτρου μεταξύ των 100 πιπι και 300 πιπι, και 
β. Μάζα άνω των 20 Κρ. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.14 δεν ελέγχονται κατα¬ 
σκευασμένα υλικά, ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποι¬ 
ηθούν 

2.Γ.15. Ζιρκόνιο με σχέση συγκέντρωσης αφνίου προς 
ζιρκόνιο μικρότερη από 1 προς 500 μέρη κατά βάρος, 
ως εξής: μέταλλο, κράματα περιέχοντα περισσότερο 
από 50% κατά βάρος ζιρκόνιο, ενώσεις, προϊόντα κα¬ 
τασκευασμένα από αυτό, απορρίμματα ή αποκόμματα 
οιουδήποτε των ανωτέρω. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.15, δεν ελέγχεται το ζιρκόνιο 
υπό μορφή φύλλων των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει 
τα 0,10 πιπι. 

2.Γ.16 Σκόνη νικελίου και πορώδες μέταλλο νικελίου 
ως εξής: 

Ν.Β. Για σκόνη νικελίου που είναι ειδικά προετοιμα¬ 
σμένη για την κατασκευή φραγμών διάδοσης αερίων, 
βλ. Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝΡΟΙΒΟ)/254/Ρ3ΐ1 1, όπως 
τροποποιήθηκε. 

α. Σκόνη νικελίου με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 


1. Καθαρή περιεκτικότητα νικελίου 99,0% κατά βάρος 
ή ανώτερη, και 

2. Μέσο μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 10 μι- 
κρομέτρων με βάση μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο 
Β330 από την Αμερικανική Εταιρεία Δομικών Υλικών 
(ΑδΤΜ)' 

β. Πορώδης σκόνη μεταλλικού νικελίου παραγόμενη 
από υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 2.Γ.16.α. 
Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.16. δεν ελέγχονται α εξής: 
α. Νηματώδης σκόνη νικελίου, 
β. Ενιαία ελάσματα πορώδους νικελίου με εμβαδόν 
μέχρι και 1000 οπι 2 ανά έλασμα. 

Τεχνική σημείωση: Το σημείο 2.Γ.16.β αφορά πορώδες 
μέταλλο που σχηματίζεται με συμπίεση και περίτηξη 
των υλικών του σημείου 2.Γ.16.α. για σχηματισμό μεταλ¬ 
λικής μορφής με λεπτούς πόρους διασυνδεδεμένους με 
την όλη δομή. 

2.Γ.17. Τρίτιο, ενώσεις τριτίου και μείγματα περιέχοντα 
τρίτιο στο οποίο η σχέση ατόμων τριτίου προς υδρογό¬ 
νο υπερβαίνει το 1 προς 1000, και προϊόντα ή συσκευές 
περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.17, δεν ελέγχεται προϊόν ή 
συσκευή περιέχουσα όχι λιγότερο από 1,48 χ ΙΟ 3 ΟΒη 
τριτίου. 

2.Γ.18. Ήλιο-3 (3 Ηβ) μείγματα που περιέχουν ήλιο-3, 
και προϊόντα ή μηχανισμοί που περιέχουν οποιοδήποτε 
από τα προαναφερθέντα: 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.18., δεν ελέγχεται προϊόν ή 
συσκευή που περιέχει λιγότερο από 1 ρ ηλίου-3. 

2.Γ.19. Ραδιονουκλίδια εκπομπής ακτινών α με χρόνο 
ημιζωής α 10 ημερών ή περισσότερο αλλά μικρότερο 
των 200 ετών, υπό τις εξής μορφές: 
α. Στοιχειακά, 

β. Ενώσεις ολικής ενέργειας α 37 ΘΒς/Κρ ή ανώτε¬ 

ρης, 

γ. Μείγματα 37 ΘΒρ/Ι <9 ή ανώτερης, 
δ. Προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από 
τα προαναφερόμενα. 

Σημείωση: Στο σημείο 2.Γ.19. δεν ελέγχεται προϊόν ή συ¬ 
σκευή περιέχουσα λιγότερο από 3,7<3Βρ ενέργειας α. 
2.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Κανένα 

2.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2. Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
2.Α. μέχρι 2.Δ. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙ¬ 
ΣΜΟΥ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ 

(Πέραν των Στοιχείων του Καταλόγου Ενεργοποίη¬ 
σης) 

3.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

3.Α.Ι. Μετατροπείς συχνότητας ή γεννήτριες, ειδικά 
σχεδιασμένοι ή προετοιμασμένοι για τη διαδικασία 
φυγοκεντρωτή αερίου ελέγχονται σύμφωνα με την 
ΙΡΟΙΒΟ/254/ΡδΓΐΙ, όπως τροποποιήθηκε. 

α. Πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ 
40 \Α/ ή παραπάνω, 

β. Ικανότητα λειτουργίας στο φάσμα συχνοτήτων με¬ 
ταξύ 600 και 2000Ηζ, 

γ. Συνολική αρμονική παραμόρφωση καλύτερη (κάτω) 
από 10%, και 
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δ/Ελεγχο συχνότητας καλύτερο (κάτω) από 0,1%. 

Τεχνική παρατήρηση: Οι κατά το σημείο 3.Α.1 μετα¬ 
τροπείς συχνότητας είναι γνωστοί και ως μεταλλάκτες 
ή ίηνσΓΐθΓδ. 

3.Α.2. Λέιζερ, ενισχυτές και ταλαντωτές με λέιζερ ως 
εξής: 

α. Λέιζερ ατμών χαλκού με τα δύο ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 500 ηπι και 
600 ηπι, καΐ' 

2. Μέση ισχύ εξόδου ίση ή μεγαλύτερη από 40 \Λ/, 

β. “Λέιζερ” ιόντων αργού με τα δύο ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 400 ηπι και 
515 ηπι, καΐ' 

2. Μέση ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 40 \Ν, 

γ. “Λέιζερ” με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από 
υάλου), που έχουν μήκος κύματος εξόδου μεταξύ 1000 
και 1100 ηπι, ως εξής: 

1. Διεγειρόμενα με παλμούς “λέιζερ με μεταγωγή Ο”, 
με “διάρκεια παλμού” τουλάχιστον ίση προς 1 ηε και που 
έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Έξοδο σε μονο-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας που 
έχει μέση ισχύ εξόδου άνω των 40 \Λ/· 

β. Έξοδο πολλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λειτουργίας 
που έχει μέση ισχύ εξόδου άνω των 50 \Ν· 

ή 

2. Ενσωματώνοντας τον διπλασιασμό της συχνότητας 
ώστε να παρέχει έξοδο σε μήκη κύματος μεταξύ 500 ηπι 
και 550 ππι με μέση ισχύ εξόδου άνω των 40 \Ν. 

δ. Συντονίσιμοι παλμικοί μονότροποι ταλαντωτές λέ¬ 
ιζερ χρωστικής ουσίας με όλα τα ακόλουθα χαρακτη¬ 
ριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 300 ηπι και 
800 ηπι 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω του 1 \Ν 

3. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του 1 Ι<Ηζ, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 ηε 

ε. Συντονίσιμοι παλμικοί ενισχυτές και ταλαντωτές με 
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 300 ηπι και 
800 ηπι 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 30 \Ν 

3. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του 1 Ι<Ηζ, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 ηε. 

Σημείωση: Το σημείο 3.Α.2.ε δεν ελέγχει τους μονό¬ 
τροπους ταλαντωτές. 

στ. Λέιζερ Αλεξανδρίτη με όλα τα ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 720 ηπι και 
800 ηπι 

2. Με εύρος ζώνης μικρότερο από 0,005 ηπι 

3. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του 125 Ηζ, και 

4. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 30 \Ν 

ζ. Παλμικά “λέιζερ” διοξειδίου του άνθρακα με όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 9000 ηπι και 
11000 ηπι 

2. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 Ηζ, 

3. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 500 \Ν, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 ηε. 

Σημείωση: Το σημείο 3.Α.2.ζ. δεν ελέγχει λέιζερ βιο¬ 
μηχανικού διοξειδίου του άνθρακα υψηλής ενέργειας 


(συνήθως 1 έως 5 Κ\Λ/) που χρησιμοποιείται σε εφαρμο¬ 
γές όπως για κοπή και σύγκληση, εφόσον τα εν λόγω 
λέιζερ είναι είτε συνεχούς είτε παλμικού κύματος με 
πλάτος παλμού άνω των 200 ηε. 

η. “Λέιζερ” παλλόμενου διηγερμένου διατομικού μορίου 
(ΧθΡ, ΧθΟΙ, ΚιΈ) με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 240 ηπι και 
360 ηπι 

2. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 Ηζ, και 

3. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 500 \Λ/. 

θ. Μετατοπιστές παραυδρογόνου κατά Βαπιαη, σχε¬ 
διασμένοι να λειτουργούν σε μήκος κύματος εξόδου 16 
μπι και με ρυθμό επανάληψης άνω των 250 Ηζ. 

3.Α.3. Βαλβίδες με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστι¬ 
κά: 

α. “ονομαστικό μέγεθος” 5 πιπι και άνω, 
β. πτυσσόμενη στεγανοποιητική διάταξη (τύπου φυ¬ 
σητήρα), και 

γ. εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες ή με επένδυση από 
αργίλιο, κράμα αργιλίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με 
περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 60% κατά βάρος. 

Τεχνική παρατήρηση: Για τις βαλβίδες με διαφορε¬ 
τικές διαμέτρους εισαγωγής και εξαγωγής, το “ονομα¬ 
στικό μέγεθος” για το οποίο γίνεται λόγος στο σημείο 

3.Α.3.α. αφορά τη μικρότερη διάμετρο. 

3.Α.4. Υπεραγώγιμοι σωληνοειδείς ηλεκτρομαγνήτες 
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Ικανότητα να δημιουργούν μαγνητικά πεδία πάνω 
από 2 Τ, 

β. Λόγο μήκους προς εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερο 
από 2. 

γ. Εσωτερική διάμετρο πάνω από 300 πιπι, και 
δ. Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου καλύτερη από 
1% όταν μετριέται στο κεντρικό 50% του εσωτερικού 
όγκου. 

Σημείωση: Το σημείο 3.Α.4. δεν θέτει υπό έλεγχο 
μαγνήτες που έχουν ειδικά σχεδιασθεί και εξάγονται 
ως μέρος ιατρικών συστημάτων απεικόνισης που βα¬ 
σίζονται σε πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (ηυοΙθ3Γ 
πΐ39ηθΙίο τοεοηβηοα). 

Ν.Β.: Η φράση “ως μέρος” δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
ότι αποτελεί υλικό τμήμα της ίδιας αποστολής. Επι¬ 
τρέπονται ξεχωριστές αποστολές από διαφορετικές 
πηγές υπό τον όρο τα σχετικά εξαγωγικά έγγραφα να 
καθορίζουν σαφώς ότι οι αποστολές διακινούνται “ως 
μέρος” των συστημάτων απεικόνισης. 

3.Α.5. Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος 
που έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. μπορούν να παράγουν συνεχώς, σε χρονική περίοδο 
8 ωρών, 100 V ή παραπάνω, με ρεύμα εξόδου 500 Α ή 
παραπάνω και 

β. εμφανίζουν σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύ¬ 
τερη από 0,1% σε χρονική περίοδο 8 ωρών. 

3.Α.6. Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης 
που έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. μπορούν να παράγουν συνεχώς, σε χρονική περί¬ 
οδο 8 ωρών, 20 Κν ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 1 Α 
ή παραπάνω, και 

β. εμφανίζουν σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύ¬ 
τερη από 0,1% σε χρονική περίοδο 8 ωρών. 

3.Α.7. “Μορφοτροπείς πιέσεως” με ικανότητα μέτρησης 
απόλυτων πιέσεων σε οποιοδήποτε σημείο από 0 ως 13 
ΚΡ3, και με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 
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α. Αισθητήρες πιέσεως κατασκευασμένους ή προστα- 
τευόμενους από αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, νικέλιο, 
ή κράματα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω 
του 60% κατά βάρος, και 

β. Οποιοδήποτε από τα δύο ακόλουθα χαρακτηρι¬ 
στικά: 

1. Πλήρη κλίμακα κάτω των 13 Ι<Ρα και “ακρίβεια” με¬ 
γαλύτερη από ± 1% της πλήρους κλίμακας ή 

2. Πλήρη κλίμακα 13 (<Ρα ή μεγαλύτερη και “ακρίβεια” 
μεγαλύτερη από ± 130 Ρα. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 1. Στο σημείο 3.Α.7. οι μορφο- 
τροπείς πιέσεως είναι συσκευές που μετατρέπουν τις 
μετρήσεις της πίεσης σε ηλεκτρικά σήματα 

2. Για τους σκοπούς του σημείου 3.Α.7., η “ακρίβεια” 
περιλαμβάνει τη μη γραμμικότητα, την υστέρηση και 
την επαναληψιμότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
χώρου. 

3. Α.8. Αντλίες κενού με όλα τα ακόλουθα χαρακτη¬ 
ριστικά: 

α. Στόμιο εισόδου μεγέθους 380 πιπι ή μεγαλύτερο, 

β. Ταχύτητα άντλησης 15 πΓ/ε ή υψηλότερη και 

γ. Ικανότητα επίτευξης τελικού κενού καλύτερου από 
13.3 πιΡα. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 1. Η ταχύτητα άντλησης προσ¬ 
διορίζεται στο σημείο μέτρησης με άζωτο ή αέρα. 

2. Το τελικό κενό προσδιορίζεται στην είσοδο της 
αντλίας ενώ αυτή είναι τελείως φραγμένη. 

3. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.Β.Ι. Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθο¬ 
ρίου με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 250 9 
φθορίου την ώρα. 

3.Β.2. Εξοπλισμός κατασκευής ή συναρμολόγησης δρο¬ 
μέων (ροτόρων), εξοπλισμός ευθειασμού δρομέων, και 
βοηθητικοί άξονες (μαντρέλια) και μήτρες μορφοποίη¬ 
σης φυσητήρων, ως εξής: 

α. Εξοπλισμός συναρμολόγησης ροτόρων για τη συ¬ 
ναρμολόγηση αυλωτών διατομών ροτόρων, διαφραγ¬ 
μάτων και τερματικών πωμάτων ροτόρων για φυγοκέ- 
ντρους αερίου. 

Σημείωση: Στο σημείο 3.Β.2.α. περιλαμβάνονται τα 
ανάλογα μαντρέλια ακρίβειας, οι σφιγκτήρες και τα 
μηχανήματα συναρμογής με σύσφιγξη διαστολής-συ- 
στολής. 

β. Εξοπλισμός ευθυγράμμισης ροτόρων για την ευθυ¬ 
γράμμιση επί κοινού άξονα αυλωτών διατομών ροτόρων 
για φυγοκέντρους αερίου. 

Τεχνική παρατήρηση: Ο προσδιοριζόμενος στο σημείο 
3.Β.2.β εξοπλισμός συνίσταται κατά κανόνα από καθετή¬ 
ρες μετρήσεων ακρίβειας συνδεδεμένους με υπολογι¬ 
στή, ο οποίος ελέγχει την επενέργεια π.χ. πνευματικών 
εμβόλων, που ευθυγραμμίζουν τις αυλωτές διατομές 
των ροτόρων. 

γ. Μαντρέλια και μήτρες μορφοποίησης φυσητήρων 
για την κατασκευή φυσητήρων απλής έλικας (φυση¬ 
τήρες). 

Τεχνική παρατήρηση: Οι φυσητήρες του σημείου 
3.Β.2.γ. έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Εσωτερική διάμετρο 75 πιπι έως 400 πιπι. 

2. Μήκος 12,7 πιπι ή μεγαλύτερο. 

3. Βάθος της απλής έλικας μεγαλύτερο από 2 πιπν 
και 

4. Κατασκευή από κράματα αργιλίου υψηλής αντοχής, 
χάλυβα μαρτενγήρανσης ή “ινώδη ή νηματώδη υλικά” 
υψηλής αντοχής. 


3.Β.3. Φυγοκεντρικά μηχανήματα πολυεπίπεδης ζυγο- 
στάθμισης, μόνιμα ή φορητά, οριζόντια ή κατακόρυφα, 
ως εξής: 

α. Φυγοκεντρικές μηχανές ζυγοστάθμισης, που έχουν 
σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση εύκαμπτων ροτόρων 
μήκους 600 πιπι ή μεγαλύτερου και διαθέτουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διάμετρο ταλαντωτή ή στροφέα μεγαλύτερη από 
75 πιπι. 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23 Ι<9' και 

3. Ικανότητα ζυγοστάθμισης σε ταχύτητες περιστρο¬ 
φής υψηλότερες από 5000 Γ.ρ.πι. 

β. Φυγοκεντρικά μηχανήματα ζυγοστάθμισης, που 
έχουν σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση κοίλων κυλιν¬ 
δρικών συστατικών μερών ροτόρων και διαθέτουν όλα 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διάμετρο στροφέα μεγαλύτερη από 75 πιπι. 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23 Ι<9· 

3. Ικανότητα ζυγοστάθμισης μέχρι παραμένουσα έλ¬ 
λειψη ισορροπίας το πολύ 0,011<9 χ πιπι/Κρ ανά επίπεδο 
και 

4. Μετάδοση κινήσεως με ιμάντα. 

3.Β.4. Μηχανές περιέλιξης νημάτων και συναφής εξο¬ 
πλισμός, ως εξής: 

α. Μηχανές περιέλιξης νημάτων με όλα τα εξής χα¬ 
ρακτηριστικά: 

1. Στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και 
περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται 
σε δύο ή περισσότερους άξονες, 

2. Ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων 
δομών ή ελασμάτων από “ινώδη ή νηματώδη υλικά” 
και 

3. Ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών ροτόρων δι¬ 
αμέτρου μεταξύ 75 και 400 πιπι και μήκους 600 πιπι ή 
άνω, 

β. Γ ια ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού κα¬ 
θώς και τα σχετικά μαντρέλια ακρίβειας για τις μηχανές 
περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 3.Β.4.α, 

γ. Γ ια μαντρέλια ακρίβειας για τις μηχανές περιέλιξης 
νημάτων που ορίζονται στο σημείο 3.Β.4.α. 

3.Β.5. Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων σχε¬ 
διασμένοι για ή εφοδιασμένοι με απλές ή πολλαπλές 
πηγές ιόντων, ικανοί να παράγουν συνολικό ρεύμα δέ¬ 
σμης ιόντων 50 πιΑ και άνω. 

Σημειώσεις: 1 Το σημείο 3.Β.5 περιλαμβάνει διαχωρι¬ 
στές με δυνατότητα εμπλουτισμού σταθερών ισοτόπων 
καθώς και εκείνους για ουράνιο. 

Ν.Β.: Διαχωριστές με δυνατότητα διαχωρισμού ισο¬ 
τόπων μόλυβδου με διαφορά μίας μονάδας μάζας έχει 
επίσης τη δυνατότητα εμπλουτισμού ισοτόπων ουρα¬ 
νίου με διαφορά μάζας τριών μονάδων. 

2. Το σημείο 3.Β.5 περιλαμβάνει διαχωριστές με πηγές 
ιόντων και συλλέκτες τόσο σε μαγνητικά πεδία όσο και 
σε συστήματα στα οποία οι διαχωριστές αυτοί ευρί- 
σκονται εκτός πεδίου. 

Τεχνική Σημείωση: Μία μοναδική πηγή ιόντων 50 
πιΑ δεν μπορεί να παράγει περισσότερα από 3 9 δι¬ 
αχωρισμένου, υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (ΗΕΨ), 
ανά έτος, από τροφοδοσία φυσικής αφθονίας (ηαΙυΓαΙ 
αόυηάαηοβ Ιθθά). 

3. Β.6. Φασματογράφοι μάζας, που μπορούν να μετρή¬ 
σουν ιόντα μεγέθους 230 ατομικών μονάδων μάζας ή 
παραπάνω και οι οποίοι έχουν διακριτική ικανότητα 
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καλύτερη από 2 μέρη στα 230, ως εξής, καθώς επίσης 
και πηγές ιόντων για τους φασματογράφους αυτούς: 

Ν.Β.: Φασματογράφοι μάζας ειδικά σχεδιασμένοι ή 
κατασκευασμένοι για οη-Ιίπο δειγματοληψία ΨΡ6 ελέγ¬ 
χονται από την ΙΝΡΟΙΒΟ/254/ΡαιΙ 1 (όπως τροποποιή¬ 
θηκε). 

α. Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας 
πλάσματος (ΙΟΡ/ΜΣ). 

β. Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια 
(ΟϋΜ3). 

γ. Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (ΤΙΜ3). 
δ. Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρο- 
νίων που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, 
με επίστρωση, ή κάλυψη από, υλικά που αντέχουν στο 
ΨΡ6. 

ε. Φασματογράφοι μάζας δέσμης μορίων, με ένα από 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση 
ή με κάλυψη από, ανοξείδωτο χάλυβα ή μολυβδαίνιο και 
εξοπλισμοί με ψυχρή παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε 
θερμοκρασία 193 Κ (- 80 °0) ή χαμηλότερη, ή 

2. Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση 
ή με κάλυψη από υλικά που αντέχουν στο υΡ6. 

στ. Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιό¬ 
ντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιασθεί για ακτι- 
νίδες ή φθοριούχες ακτινίδες. 

3. Γ. ΥΛΙΚΑ 
Κανένα 

3.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για τη «χρήση» του 
εξοπλισμού που καθορίζεται στο στοιχείο 3.Β.3 ή 

3.Β.4. 

3.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3. Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
3.Α. μέχρι 3.Δ. 

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΡΕΟΣ 
ΥΔΑΤΟΣ (Πέραν των στοιχείων του Καταλόγου Ενερ¬ 
γοποίησης) 

4.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

4.Α.Ι. Ειδικά συσκευάσματα που μπορούν να χρησι¬ 
μοποιηθούν για τον διαχωρισμό βαρέος ύδατος από 
κανονικό ύδωρ, και που έχουν τα εξής δύο χαρακτη¬ 
ριστικά: 

α. Παρασκευασμένα από πλέγμα φωσφορούχου χαλ¬ 
κού (αμφότερα χημικά επεξεργασμένα για βελτίωση 
της διαβρεκτικότητας), και 
β. Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται σε πύργους 
απόσταξης εν κενώ. 

4.Α.2 Αντλίες ικανές για την κυκλοφόρηση διαλυμάτων 
πυκνών ή αραιωμένων καταλυτών αμιδίου του καλιού 
σε υγρή αμμωνία (ΚΝΗ2/ΝΗ3), με όλα τα παρακάτω χα¬ 
ρακτηριστικά: 

α. Αεροστεγείς (δηλαδή ερμητικά σφραγισμένες), 
β. Απόδοσης άνω του 8,5 πι 3 /ά, και 
γ. Με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Για πυκνά διαλύματα αμιδίου του καλιού (1% και 
άνω), πίεση λειτουργίας 1,5-60 ΜΡα, ή 

2. Για αραιά διαλύματα αμιδίου του καλίου (κάτω του 
1%), πίεση λειτουργίας 20-60 ΜΡα 

4.Α.3. Στροβιλοδιαστολείς ή συστήματα στροβιλοδια- 
στολέως συμπιεστού με τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 


α. Σχεδιασμένοι για λειτουργία κάτω των 35 Κ (-238 °0), 
και 

β. Σχεδιασμένοι για απόδοση διέλευση άνω των 1000 
Κ9/ά. 

4.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
4.Β.Ι. Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δί¬ 
σκους, και τα εσωτερικά εξαρτήματα επαφής τους, ως 
εξής: 

Σημείωση: Γ ια στήλες ειδικά σχεδιασμένες ή κατα¬ 
σκευασμένες για την παραγωγή βαρέος ύδατος βλέπε 
ΙΝΕΟΙΒΟ/254/Ρ3ΓΪ1 (όπως τροποποιήθηκε). 

α. Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, 
με όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 2 ΜΡα ή άνω, 

2. Κατασκευασμένες από ανθρακούχο χάλυβα με 
ωστευτιτικό Α3ΤΜ (ή ισοδύναμου προτύπου μέγεθος 
κόκκου 5 ή άνω, και 

3. Με διάμετρο 1,8 πι ή άνω, 

β. Εσωτερικά εξαρτήματα επαφής για τις ανταλλακτι¬ 
κές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, που ορίζονται 
στο σημείο 4.Β.1.α. 

Τεχνική παρατήρηση: Τα “εσωτερικά εξαρτήματα επα¬ 
φής” των στηλών είναι αρθρωτοί δίσκοι με πραγματική 
ολική διάμετρο 1,8 πι και άνω, και είναι σχεδιασμένοι 
για να διευκολύνουν την επαφή σε αντίστροφη ροή 
και κατασκευασμένοι από ανοξείδωτους χάλυβες με 
περιεκτικότητα άνθρακα 0,03% το πολύ. Μπορούν να 
είναι διάτρητοι δίσκοι, δίσκοι με βαλβίδες, ημισφαιρικοί 
δίσκοι παφλασμού και δίσκοι πλέγματος Ιυιΐοο. 

4. Β.2. Αποστακτικές κρυογονικές στήλες υδρογόνου 
που διαθέτουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Σχεδιασμένες για λειτουργία σε εσωτερικές θερ¬ 
μοκρασίες 35 Κ (-238 °0) ή λιγότερο, 
β. Σχεδιασμένες για λειτουργία με εσωτερική πίεση 
από 0,5 έως 5 ΜΡ3, 
γ. Κατασκευασμένες είτε: 

1. Από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 και με ωστευ- 
τιτικό μέγεθος κόκκου Α3ΤΜ (ή ισοδύναμου προτύπου) 
5 ή μεγαλύτερο, ή 

2. Από ισοδύναμα υλικά που είναι και κρυογονικά και 
συμβατά υδρογόνου, και 

δ. Εσωτερικής διαμέτρου 1 πι και άνω και πραγματικού 
μήκους 5 πι ή άνω. 

4.Β.3 Μετατροπείς για τη σύνθεση αμμωνίας ή μονάδες 
σύνθεσης αμμωνίας στις οποίες το αέριο σύνθεσης (άζωτο 
και υδρογόνο) λαμβάνεται από μία ανταλλακτική στήλη 
υψηλής πίεσης αμμωνίας/υδρογόνου και η παραγόμενη 
αμμωνία επιστρέφει στην προαναφερόμενη στήλη. 

4.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Κανένα 

4.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Κανένα 

4.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

4. Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
4.Α. μέχρι 4.Δ. 

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

5.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

5.Α.Ι. Λυχνίες φωτοπολλαπλασιασμού με τα δύο ακό¬ 
λουθα χαρακτηριστικά: 
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α. Επιφάνεια φωτοκαθόδου μεγαλύτερη από 20 οπι 2 , 
και 

β. Χρόνο ανόδου του παλμού της ανόδου μικρότερο 
από 1 πε. 

5.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
5.Β.Ι. Γεννήτριες ακτινών X στιγμιαίας λειτουργίας, 
ή παλμικοί επιταχυντές ηλεκτρονίων με ένα από τα 
ακόλουθα σύνολα χαρακτηριστικών: 

α. 1. Ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον επιταχυντή 
500 1<θ\/ και άνω, αλλά κάτω των 25 Μθ\/, και 

2. Συντελεστή κέρδους (Κ) 0,25 ή παραπάνω, ή 
β. 1. Ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον επιταχυντή 
25 Μον και άνω, και 

2. Ανώτατη ισχύ μεγαλύτερη από 50 Μ\Λ/. 

Σημείωση: Το σημείο 5.Β.Ι. δεν καλύπτει τους επιτα¬ 
χυντές που αποτελούν δομικά στοιχεία συσκευών που 
έχουν σχεδιασθεί για σκοπούς άλλους εκτός από την 
ακτινοβολία με ακτίνες X ή με ηλεκτρονική δέσμη (για 
παράδειγμα ηλεκτρονικά μικροσκόπια), καθώς και συ¬ 
σκευών που έχουν σχεδιασθεί για ιατρικούς σκοπούς. 

Τεχνικές παρατηρήσεις: 1. Ο συντελεστής κέρδους 
Κ ορίζεται ως εξής: Κ = 1,7 χ 10 3 ν2,65Ο, όπου V είναι η 
ανώτατη ενέργεια των ηλεκτρονίων σε Μθ\/, και Ω είναι 
το συνολικό φορτίο σε ΩουΙοηηό που έχει επιταχυνθεί, 
αν η διάρκεια της παλμικής δέσμης του επιταχυντή είναι 
μικρότερη από ή ίση προς 1 μικροδευτερόλεπτο. Αν η 
διάρκεια της παλμικής δέσμης του επιταχυντή είναι 
μεγαλύτερη από 1 μικροδευτερόλεπτο, τότε το Ο είναι 
το μέγιστο φορτίο που επιταχύνεται σε ΩουΙοπιόδ. Το 
Ω είναι ίσο με το ολοκλήρωμα του ί ως προς το I επί 
το μικρότερο από τους δύο χρόνους, δηλαδή 1 μικρο- 
δευτερόλεπτο ή την διάρκεια σε χρόνο της παλμικής 
δέσμης (Ω = [ίπί ] ίάί), όπου ί είναι το ρεύμα της δέσμης 
σε αμπέρ και ΐ είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. 

2. Ανώτατη ισχύς είναι το γινόμενο του μέγιστου δυ¬ 
ναμικού (σε βολτ) επί το μέγιστο ρεύμα δέσμης (σε 
αμπέρ). 

3. Στις μηχανές που βασίζονται σε κοιλότητες επιτα- 
χύνσεως μικροκυμάτων, ο χρόνος διάρκειας της παλμι¬ 
κής δέσμης είναι το μικρότερο από τις δύο ποσότητες, 
δηλαδή 1 με ή τη διάρκεια του συμπιεσμένου πακέτου 
δέσμης που προκύπτει από έναν παλμό μικροκυματικού 
διαμορφωτή. 

4. Στις μηχανές που βασίζονται σε κοιλότητες επιτά¬ 
χυνσης μικροκυμάτων το μέγιστο ρεύμα δέσμης ισούται 
με το μέσο ρεύμα κατά τη διάρκεια σε χρόνο ενός 
συμπιεσμένου πακέτου δέσμης. 

5. Β.2. Πολυφασικά πυροβόλα ελαφρού αερίου ή άλλα 
συστήματα πυροβόλων υψηλής ταχύτητας (με πηνίο, 
ηλεκτρομαγνητικού και ηλεκτροθερμικού τύπου, και 
άλλα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας), ικανά να 
επιταχύνουν βλήματα σε ταχύτητα 2 Κπι/ε ή μεγαλύ¬ 
τερη. 

5.Β.3. Κινηματογραφικές μηχανές μηχανικώς περιστρε¬ 
φόμενου κατόπτρου και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά 
μέρη τους, ως εξής: 

α. Μηχανές μηχανικής αποτύπωσης εικόνων με τα¬ 
χύτητες λήψης μεγαλύτερες των 225000 εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο 1 

β. Μηχανές συνεχούς φιλμ με ταχύτητες γραφής με¬ 
γαλύτερες από 0,5 πιπι ανά πιε 1 
Σημείωση: Στο σημείο 5.Β.3, τα δομικά μέρη τέτοιων 
κινηματογραφικών μηχανών περιλαμβάνουν τις ηλε¬ 


κτρονικές μονάδες συντονισμού τους και τα συγκροτή¬ 
ματα δρομέα τους που αποτελούνται από στροβίλους, 
κάτοπτρα και έδρανα. 

5.Β.4. Μηχανές λήψης με συνεχές φιλμ, ηλεκτρονικές 
μηχανές αποτύπωσης εικόνων, λυχνίες και συσκευές, 
ως εξής: 

α. Ηλεκτρονικές μηχανές λήψης με συνεχές φιλμ, ικα¬ 
νές για ανάλυση χρόνου 50 πε και κάτω, 
β. Λυχνίες συνεχούς φιλμ για μηχανές λήψης προσδι¬ 
οριζόμενες στο σημείο 5.Β.4.α., 
γ. Ηλεκτρονικές (ή ηλεκτρονικού πετάσματος) μηχα¬ 
νές αποτύπωσης εικόνων ικανές για διάρκεια ανοικτού 
πετάσματος το πολύ 50 ηε 1 
δ. Λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικό¬ 
νισης στερεός κατάστασης για χρήση με κινηματογρα¬ 
φικές μηχανές προδιαγραφόμενες στο σημείο 5.Β.4.γ., 
ως εξής: 

1. Λυχνίες ενίσχυσης εικόνων εστιαζόμενων εκ του 
σύνεγγης, έχουσες τη φωτοκάθοδο εναποτεθημένη σε 
διαφανή αγώγιμη επικάλυψη για τη μείωση της αντί¬ 
στασης του φύλλου φωτοκαθόδου 1 

2. Λυχνίες νίόοοοη πύλης πυριτίου για ενίσχυση στό¬ 
χων (3ΙΤ), όπου ένα ταχύ σύστημα επιτρέπει τη δίοδο 
των φωτοηλεκτρονίων από την πύλη της φωτοκαθόδου 
πριν να προσκρούσουν στην πλάκα 3ΙΤ 1 

3. Ηλεκτροοπτικό σύστημα διαφράγματος κυψέλης 
Κοιτ ή ΡοοΚθΙδ' 

4. Αλλου τύπου λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευ¬ 
ές απεικόνισης στερεός κατάστασης με χρόνους διόδου 
από την πύλη ταχέως λαμβανόμενων εικόνων μικρότερους 
από 50 ηε, ειδικώς σχεδιασμένες για τις προδιαγραφόμε¬ 
νες στο σημείο 5.Β.4.γ μηχανές κινηματογράφησης. 

5. Β.5. Εξειδικευμένος εξοπλισμός για υδροδυναμικά 
πειράματα, ως εξής: 

α. Συμβολόμετρα ταχύτητας για μέτρηση ταχυτήτων 
άνω του 1 Ικιη/δ σε χρονικά διαστήματα μικρότερα από 
10 μικροδευτερόλεπτο 

β. Δείκτες μαγγανίνης για πιέσεις μεγαλύτερες από 
10 ΘΡα, 

γ. Μορφοτροπείς πίεσης με χαλαζία για πιέσεις με¬ 
γαλύτερες από 10 ΟΡα. 

Σημείωση: Το σημείο 5.Β.5.α περιλαμβάνει συμβολόμε¬ 
τρα ταχύτητας όπως τα Ν/Ι3ΑΒ (συστήματα συμβολο¬ 
μέτρων ταχύτητας για κάθε ανακλαστήρα) και τα ϋίΙ 
(συμβολόμετρα λέιζερ με φαινόμενο ΩορρΙθΓ). 

5.Β.6. Παλμογεννήτριες υψηλής ταχύτητας με τα δύο 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Τάση εξόδου ανώτερη από 6 V όταν συνδέονται με 
φορτίο αντίστασης μικρότερο από 55 Ω (οόπΐδ), και 
β. Χρόνο μετάβασης παλμού κάτω από 500 πικο-δευ- 
τερόλεπτα. 

Τεχνική παρατήρηση: Στο σημείο 5.Β,6.β, “ο χρόνος με¬ 
τάβασης του παλμού” ορίζεται σαν το χρονικό διάστημα 
μεταξύ του 10% και του 90% του πλάτους της τάσης. 
5.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Κανένα 

5.Δ. ΛΩΓΙΣΜΙΚΩ 
Κανένα 

5.Ε. ΤΕΧΝΩΛΩΓΙΑ 

5.Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
5.Α. μέχρι 5.Δ. 
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6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΕΣ 

6.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑ¬ 
ΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

6.Α.Ι. Πυροκροτητές και συστήματα έναυσης πολλα¬ 
πλών σημείων ως εξής: 

α. Εκρηκτικοί πυροκροτητές που λειτουργούν ηλε¬ 
κτρικά, ως εξής: 

1. Εκρηγνυόμενη γέφυρα (οχρίοάίηρ όπάρθ - ΕΒ). 

2. Σύρμα εκρηγνυόμενης γέφυρας (βχρίοάίηρ όπάρθ 
ννΪΓθ - ΕΒ\Λ/). 

3. Κολαφιστήρας (είαρροή. 

4. Συστήματα έναυσης εκρηγνυόμενου μεταλλικού 
φύλλου (οχρίοάίηρ ίοίΙ ίηιΙίαΙΟΓδ - ΕΡΙ). 

β. Συστήματα που χρησιμοποιούν απλούς ή πολλα¬ 
πλούς πυροκροτητές και έχουν σχεδιασθεί για να προ- 
καλούν σχεδόν ταυτόχρονα την έναυση μιας εκρηκτικής 
επιφάνειας εμβαδού πάνω από 5000 ηηπι 2 από ένα μόνο 
σήμα πυροδότησης με χρόνο έναυσης όπως εκτείνεται 
στην επιφάνεια λιγότερο από 2,5 μικροδευτερόλεπτα. 

Σημείωση: Το σημείο 6.Α.1 δεν θέτει υπό έλεγχο πυρο¬ 
κροτητές που χρησιμοποιούν μόνο πρωτογενείς εκρη¬ 
κτικές ύλες, όπως τον αζωτούχο μόλυβδο. 

Τεχνική παρατήρηση: Οι πυροκροτητές τους οποίους 
αφορά το σημείο 6.Α.Ι. χρησιμοποιούν όλοι ένα μικρό 
ηλεκτρικό αγωγό (γέφυρα, σύρμα γέφυρας ή μεταλλι¬ 
κό φύλλο) που εξατμίζεται εκρηκτικά όταν ένας ταχύς 
ηλεκτρικός παλμός υψηλού ρεύματος περνάει μέσα 
του. Στους τύπους πυροκροτητών χωρίς κολαφιστήρα 
ο αγωγός που εκρήγνυται αρχίζει μία χημική πυροδότη¬ 
ση σε ένα εξαιρετικά εκρηκτικό υλικό με το οποίο είναι 
σε επαφή όπως π.χ. το ΡΕΤΝ (ΡθηΙαΘΓγΙίιπίοΙΙοίΓαηίίΓαΙθ). 
Σε πυροκροτητές τύπου κολαφιστήρα (είαρροή η εκρη¬ 
κτική εξάτμιση του ηλεκτρικού αγωγού σπρώχνει ένα 
έλασμα ή κολαφιστήρα διαμέσου ενός διάκενου και η 
πρόσκρουσή του πάνω σε ένα εκρηκτικό υλικό αρχίζει 
μία χημική πυροδότηση. Σε μερικά προϊόντα ο κολαφι- 
στήρας ωθείται από μαγνητική δύναμη. Ο όρος πυρο¬ 
κροτητής με εκρηγνυόμενο μεταλλικό φύλλο μπορεί 
να αναφέρεται είτε σε πυροκροτητή τύπου οχρίοόίηρ 
όιϊάρβ είτε σε πυροκροτητή τύπου είαρροπ Επίσης η 
λέξη ίηιΙίαΙΟΓ χρησιμοποιείται μερικές φορές αντί της 
λέξεως άθΙοηαΙΟΓ (πυροκροτητής). 

6.Α.2. Συσκευές εκπυρσοκρότησης και ισοδύναμες γεν¬ 
νήτριες παλμών υψηλού ρεύματος, ως εξής: 

α. Συσκευές πυροδότησης για εκρηκτικούς πυρο¬ 
κροτητές που έχουν σχεδιασθεί για να συνδέονται με 
πολλαπλούς ελεγχόμενους πυροκροτητές του σημείου 
6.Α.1 ανωτέρω. 

β. Βαθμιδωτές ηλεκτρικές παλμογεννήτριες (ρυΙεθΓε) 
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1/Εχουν σχεδιασθεί για να είναι φορητές, κινητές ή 
ανθεκτικές. 

2. Είναι τοποθετημένες μέσα σε περίβλημα στο οποίο 
δεν μπορεί να μπει σκόνη. 

3. Μπορούν να αποδώσουν την ενέργειά τους σε λι¬ 
γότερο από 15 μικροδευτερόλεπτα. 

4. Έχουν ρεύμα εξόδου μεγαλύτερο από 100 Α. 

5. Έχουν χρόνο ανύψωσης λιγότερο από 10 μικρο- 
δευτερόλεπτα όταν συνδέονται με φορτία μικρότερα 
από 40 Ω. 

6. Καμία από τις διαστάσεις τους δεν είναι μεγαλύτερη 
από 25,4 οπι. 


7. Το βάρος τους είναι μικρότερο από 25 Κρ, και 

8. Οι προδιαγραφές τους είναι για χρήση σε εκτετα¬ 
μένο φάσμα θερμοκρασιών 223 Κ (- 50 °0) έως 373 Κ 
(100 °0) ή για αεροδιαστημικές εφαρμογές. 

Σημείωση: Το σημείο 6.Α.2.β. περιλαμβάνει και συσκευ¬ 
ές με λυχνίες εκκενώσεως ξένου. 

Τεχνική παρατήρηση: Στο σημείο 6.Α.2.β.5 ως χρόνος 
ανύψωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από το 10% 
μέχρι το 90% του ύψους του ρεύματος όταν η συσκευή 
συνδέεται με φορτίο αντίστασης. 

6.Α.3. Συσκευές μεταγωγής ως εξής: 
α. Λυχνίες κρύας καθόδου, είτε γεμισμένες με αέ¬ 
ριο είτε όχι, που λειτουργούν παρόμοια με διάκενο 
σπινθηρισμού και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτη¬ 
ριστικά: 

1. Τρία ή περισσότερα ηλεκτρόδια, 

2. Ανώτατη ονομαστική τάση ανόδου 2,5 Μ ή παρα¬ 
πάνω. 

3. Ανώτατη ονομαστική τιμή ρεύματος ανόδου 100 Α 
ή παραπάνω, και 

4. Χρόνο καθυστέρησης ανόδου 10 μικροδευτερόλεπτα 
ή λιγότερο. 

Σημείωση: Το σημείο 6.Α.3.α περιλαμβάνει τις λυχνίες 
τύπου ΚΓγίΓοη με αέριο και εριγΙΐΌη με κενό. 

β. Διάκενα σπινθηρισμού με σκανδαλισμό που έχουν 
και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά 

1. Χρόνο καθυστέρησης ανόδου 15 μικροδευτερόλεπτα 
ή λιγότερο, και 

2. Ονομαστική ανώτατη τιμή ρεύματος ανόδου 500 Α 
ή παραπάνω. 

γ. Βαθμιδωτά στοιχεία ή συναρμολογήσεις με ταχεία 
λειτουργία μεταγωγής που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ανώτατη ονομαστική τάση ανόδου παραπάνω από 

2 1 <ν, 

2. Ανώτατη ονομαστική τιμή ρεύματος ανόδου 500 Α 
ή παραπάνω, και 

3. Χρόνο ενεργοποίησης 1 μικροδευτερολέπτου ή λι¬ 
γότερο. 

6.Α.4. Παλλόμενοι πυκνωτές εκκένωσης με μία από τις 
ακόλουθες ομάδες χαρακτηριστικών: 
α. 1. Ονομαστική τάση πάνω από 1,4 Κν, 

2. Αποθήκευση ενέργειας ανώτερη από 10 ϋ, 

3. Χωρητικότητα πάνω από 0,5 μΡ και 

4. Αυτεπαγωγή σειράς μικρότερη από 50 ηΗ, ή 
β. 1. Ονομαστική τάση πάνω από 750 V, 

2. Χωρητικότητα πάνω από 0,25 μΡ, και 

3. Αυτεπαγωγή σειράς μικρότερη από 10 πΗ. 

6.Α.5. Συστήματα παραγωγής νετρονίων, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των σωλήνων, με τα δύο ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

α.Έχουν σχεδιασθεί για λειτουργία χωρίς εξωτερικό 
σύστημα κενού, 

β. Χρησιμοποιούν ηλεκτροστατική επιτάχυνση ώστε να 
προκαλέσουν πυρηνική αντίδραση τριτίου-δευτερίου. 
6.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Κανένας 
6.Γ. ΥΛΙΚΑ 

6.Γ.Ι. Εκρηκτικές ουσίες ή μίγματα που περιέχουν πε¬ 
ρισσότερο από 2% επί του βάρους οποιουδήποτε εκ 
των ακολούθων: 

α. Κυκλοτετραμεθυλαινοτετρανιτραμίνη (ΗΜΧ) (ΟΑδ 
2691-41-0), 
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β. Κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη (ΠϋΧ) (ΟΑ3 121-82-4), 
γ. Τριαμινοτρινιτροβενζόλιο (ΤΑΤΒ) (ΟΑ5 3058-38-6), 
δ. Εξανιτροστιλβένιο (ΗΝ3) (ΟΑ3 20062-22-0), ή 
ε. Κάθε εκρηκτικό με κρυσταλλική πυκνότητα μεγα¬ 
λύτερη του 1,8 9/οιη 3 και το οποίο εμφανίζει ταχύτητα 
έκρηξης μεγαλύτερη των 8000 ιτι/3. 


6.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Κανένα 

6.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

6.Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνη με τους Τεχνολογικούς 
Ελέγχους για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στο 
6.Α. μέχρι 6.Δ. 


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
(ΙΝΡΟΙΡΟ/254/Π©ν.6/Ρ3Γί 2) 


Παλιό κείμενο 

Νέο κείμενο 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑ! 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

4. <ι) Εάν υπάοχει κίνδυνος επαναυεταΦοοάς τοι 
εξοπλισμού. υλικού, λονισυικού ή σχετική* 

τεγνολονίας που καθοοίέεται στο Παοάοτηυα 1 

υεταφοοών οποιωνδήποτε αντίνοαΦων αυτώ' 

ενάντια στη Βασική Αοχή. λόνω αποτυνίαε τοι 

Κοάτους παοαλαθής να αναπτύξει και ν< 

■·ιΤ·\ι ι ι!ΠϊΗ^^Β!?·Τ7^»! ι > ι·« 11 <·ιί 

Μί'Μ 4’1’ί η Λ ι ι·ϊ ^ η γ· /!?· 

όπως ορίζεται στην Απόφαση 1540 του ΣυυΒουλίοι 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

Ι.Β.2. Εργαλειομηχανές ως εξής για την 
αφαίρεση ή κοπή μεταλλικών, κεραμικών 
ή "συνθέτων" υλικών, οι οποίες, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του κατασκευαστή, μπορούν να 
εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάξεις 
για ταυτόχρονο "ψηφιακό έλεγχο" σε 
έναν ή δύο άξονες. 

Σημείωση: Για μονάδες «ψηφιακού ελέγχου» 

α. Εργαλειομηχανές για τόρνευση 

Σημείωση: Το Σημείο 1.Β.2.α. δεν 
ελέγχει μηχανές... 

1 ,Β.2. Εοναλειουηνανές ως εξής και οποιοσδήποτε 
σγετικός συνδυασμός, νια την αα>αίοεση ή 
κοπή μεταλλικών, κεραμικών ή "συνθέτων" 
υλικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν 
να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάξεις για 
ταυτόχρονο "ψηφιακό έλεγχο" σε έναν ή δύο 
άξονες. 

Σημείωση: Για μονάδες «ψηφιακού ελέγχου» 

α. Εργαλειομηχανές για τόρνευση 

Σημείωση: Το Σημείο 1.Β.2.α. δεν ελέγχει 
μηχανές... 
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V γΓΙ; 

^^Εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα, ... 

β. Εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα,... 

' 'Ι . Ακρίβεια τοποθέτησης ... 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης... 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής 
για τη διαμόρφωση περιγράμματος, ή ... 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη 
διαμόρφωση περιγράμματος, ή... 


3.Πέντε ή πεοισσότεοουε άΣονεο που υποοούν 



Σηυείωση: Στο Σπυείο Ι.Β.2.Β. δεν υπάνονται 
... χαρακτηριστικά: 

1. διαδρομή κατά τον άξονα μεγαλύτερη από 2 
γπ· και 

2. γενική "ακρίβεια τοποθέτησης" στον .... 

Σηυείωση: Στο Σηυείο Ι.Β.2.Β. δεν υπάνονται ... 
χαρακτηριστικά: 

1. διαδρομή κατά τον άξονα μεγαλύτερη από 2 ην και 

2. γενική "ακρίβεια τοποθέτησης" στον .... 

γ. Εργαλειομηχανές για τρόχισμα, με 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

γ. Εργαλειομηχανές για τρόχισμα, με οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με ..., 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με ..., 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής 
για τη διαμόρφωση περιγράμματος, ή 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη 
διαμόρφωση περιγράμματος, ή 

Σηυείωση: 

3. Πέντε ή πεοισσότεοουο άΣονεσ που υποοούν 
να συνδυαστούν ταυτόγοονα νια τον "έλεννο 
τηο διαυόοΦωσηο πεοινοάυυατοο" 

Στο Σημείο 1.Β.2.γ δεν υπάγονται οι ακόλουθες 
μηχανές για τρόχισμα: 

Σηυείωση: 

1. Μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών 
εξωτερικών, εσωτερικών και 
εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών με όλα 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Περιορίζονται στο τρόχισμα κυλινδρικών 
επιφανειών 

Στο Σημείο 1.Β.2.γ δεν υπάγονται οι ακόλουθες 
μηχανές για τρόχισμα: 

1. Μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών εξωτερικών, 
εσωτερικών και εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών 
με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

β. Για αντικείμενα προς κατεργασία μέγιστης 
εξωτερικής διαμέτρου ή μέγιστου μήκους 150 

ΙΤΙΓΠ. 

α. Περιορίζονται σε αντικείμενα προς κατεργασία 
μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου ή μέγιστου μήκους 

150 ιπιπ. 
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γ. 'ξχουν έως δύο άξονες με δυνατότητα 

Ζ " άχρονου συντονισμού για έλεγχο της 
όρφωσης περιγράμματος, και 


δ. Δεν έχουν άξονα διαμόρφωσης 
περιγράμματος ο. 


2. Μηχανές για τρόχισμα με περιτύπωμα με 
άξονες που περιορίζονται σε χ, γ, ο και 3, 
όπου ο άξονας ο χρησιμοποιείται για να 
διατηρεί τον τροχό κανονικό στην επιφάνεια 
εργασίας και ο άξονας 3 διαμορφώνεται 
ώστε να τροχίζει τα έκκεντρα του κυλίνδρου. 

3. Εργαλεία ή μηχανές για τόρνευση, 
φραιζάρισμα με λογισμικό ειδικά 
σχεδιασμένο για την παραγωγή εργαλείων 
ή κοφτών, 

4. Στροφαλοφόρος άξονας και μηχανές 
τόρνευσης στροφαλοφόρου άξονα. 


β. Οι άξονες περιορίζονται σε X, Ζ και Ο. 


| ΐ[···«ι<7 Γ 


δε διαθέτουν άξονα-Ζ ή άξονα-ΥΥ με νενικ 


ΙΊΐ;4·Ι»Μ*·1ΐ1 


από 4 ΓΠϊΟΓοηβ. Η ακρίβεια τοποθέτησ 
οοΚεται σύυοωνα υε το πρότυπο 130 230/2 
<19881. 


δ. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕΩΜ)... 


δ. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕυΜ)... 


Σημειώσεις: Για κάθε μοντέλο 

εργαλειομηχανής μπορούν να χρησιμοποιούνται 
δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας τοποθέτησης 
συναγόμενα από μετρήσεις που έχουν γίνει 
σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 (1988)(1) ή 
με εθνικά ισοδύναμα αντί για δοκιμές των επί 
μέρους μηχανών, εάν παρέχονται σε, ή γίνονται 
αποδεκτά από, τις εθνικές αρχές. 


Σημειώσεις: 1. Για κάθε μοντέλο εργαλειομηχανής 

μπορούν να χρησιμοποιούνται δηλωμένα επίπεδα 
ακρίβειας τοποθέτησης συναγόμενα από μετρήσεις 
που έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 
(1988)(1) ή με εθνικά ισοδύναμα αντί για δοκιμές των 
επί μέρους μηχανών, εάν παρέχονται σε, ή γίνονται 
αποδεκτά από, τις εθνικές αρχές. 


Η δηλωμένη ακρίβεια τοποθέτησης συνάγεται ως 

εξής: 


Η δηλωμένη ακρίβεια τοποθέτησης συνάγεται ως 

εξής: 


1. Επιλέγονται πέντε μηχανές του περί ου ο 
λόγος μοντέλου, 

2. Μετρούνται οι ακρίβειες γραμμικού άξονα... 

3. Προσδιορίζονται οι τιμές Α... 

4. Προσδιορίζεται η μέση τιμή Α της τιμής Α κάθε 
άξονα, η οποία και γίνεται η δηλωμένη τιμή (Αχ, Αγ 
’...) του αντίστοιχου άξονα για το συγκεκριμένο 
μοντέλο 


α. Επιλέγονται πέντε μηχανές του περί ου ο λόγος 
μοντέλου, 

£. Μετρούνται οι ακρίβειες γραμμικού άξονα ... 
γ. Προσδιορίζονται οι τιμές Α... 
δ. Προσδιορίζεται η μέση τιμή Α... 

ε. Αφού στο σημείο 1.Β.2 γίνεται λόγος για κάθε 
γραμμικό άξονα, θα υπάρχουν τόσες δηλωμένες τιμές 
όσοι και άξονες, 










1046 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Αφ°ύ στο σημείο 1.Β.2 γίνεται λόγος για κάθε 
(^■φμικό άξονα, θα υπάρχουν τόσες δηλωμένες 
ριμές όσοι και άξονες, 

ί <! Η [ 

■ ί 'ν 

κα/ 

<β· Αν κάποιος άξονας μοντέλου μηχανής μη 
ελεγχόμενου δυνάμει των σημείων 1.Β.2.α, 

1.Β.2.β ή 1.Β.2.γ. έχει δηλωμένη ακρίβεια Α 6 
μικρομέτρων προκειμένου για μηχανές 
τροχίσματος ή 8 μικρομέτρων προκειμένου για 
μηχανές φραιζαρίσματος ή τόρνευσης, ή 
καλύτερη, πρέπει να απαιτείται από τον 
κατασκευαστή να επιβεβαιώνει το επίπεδο 
ακρίβειας κάθε 18 μήνες. 


στ. Αν κάποιος άξονας μοντέλου μηχανής μη 
ελεγχόμενου δυνάμει των σημείων 1.Β.2.α, 1.Β.2.β ή 

1.Β.2.γ. έχει δηλωμένη ακρίβεια Α 6 μικρομέτρων 
προκειμένου για μηχανές τροχίσματος ή 8 
μικρομέτρων προκειμένου για μηχανές 
φραιζαρίσματος ή τόρνευσης, ή καλύτερη, πρέπει να 
απαιτείται από τον κατασκευαστή να επιβεβαιώνει το 
επίπεδο ακρίβειας κάθε 18 μήνες. 


2. Στο σηυείο Ι.Β.2. δεν υπάνονται οι 
εργαλειουηχανέο ειδικών νοήσεων που 


προορίζονται υόνο για την κατασκευή 


οποιωνδήποτε εκ των ακολούθων: 


α. οδοντωτών τοονών 

β. στρο<ραλοοόρων ή εκκεντοοωόοων αγόνων 
ν· εργαλείων ή κοτττικών εοναλείων 
δ. ατεουόνων κονλιών διελαστήοων 


Τεγνικέσ Σηυειώσεια 1. Η ονοματολογία των 
αξόνων είναι σύμφωνη 
προς το διεθνές 
πρότυπο 180 841 

"Μηχανές με ψηφιακό 
έλεγχο - Ονοματολογία 
αξόνων και κινήσεων". 


2. Οι δευτερεύοντες 
παράλληλοι άξονες 
διαμόρφωσης 
περιγράμματος δεν 
υπολογίζονται στο 
συνολικό αριθμό των 
αξόνων διαμόρφωσης 
περιγράμματος. 


3. Οι άξονες 

περιστροφής δεν... 


Τεγνικέο Σηυειώσεισ : 1. Η ονοματολογία των αξόνων 
είναι σύμφωνη προς το 
διεθνές πρότυπο 180 841 
"Μηχανές με ψηφιακό έλεγχο 
- Ονοματολογία αξόνων και 
κινήσεων". 


2. Οι δευτερεύοντες 
παράλληλοι άξονες 

διαμόρφωσης 

περιγράμματος, (π.ν. άδονασ 
νν 0770 οοιδόντιεσ Φοαίζεσ 
διάτοησηο ή ένασ 
δευτεοεύων _ άδοναο 

πεοιστοοφήο. του οποίου ο 

εκκεντοοΦόοοσ _ είναι 

παράλληλοί ποοσ τον 
κύοιο άξονα πεοιστοοΦήο.) 
δεν υπολογίζονται στο 
συνολικό αριθμό των αξόνων 
διαμόρφωσης 
περιγράμματος. 


3. Οι άξονες περιστροφής δεν... 

4. Για τουσ σκοπούί του 
σηυείου Ι.Β.2. ο 
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V 


1.Β.2.ν. 


6. Στα Σηυεία 

1.Β.2.Β.3 και 

1.Β.2.ν.3. 

υπάνονται 

υηγανές 

βάσει 

παοάλληλου 

νοαυυικού 

κινηυατικού 

σγεδιασυού 

(π.γ. είάποδα) και 

διαθέτουν 

5 ή 

πεοισσότεοους άξονες 

κανένας εκ των οποίων δεν 



Ι.Β.3. Μηχανές, όργανα ή συστήματα ελέγχου 
διαστάσεων ως εξής... 


Ι.Β.3. Μηχανές, όργανα ή συστήματα ελέγχου 
διαστάσεων ως εξής... 


β. Όργανα μέτρησης της γραμμικής μετατόπισης 


3. Συστήματα μετρήσεων που έχουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά... 

γ. Όργανα μετρήσεων γωνιακής μετατόπισης 
με "απόκλιση γωνιακής θέσεως" ίση ή 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 
0,00025°. 


Σηυείωσπ : Στο εδάφιο 1.Β.3.γ δεν 
υπάγονται τα οπτικά 

όργανα, όπως οι 

αυτοδιοπτήρες, που 

χρησιμοποιούν παράλληλες 
ακτίνες φωτός για την 
ανίχνευση της γωνιακής 
μετατόπισης κατόπτρου. 


β. Όργανα μέτρησης της γραμμικής μετατόπισης... 


4. Συστήματα μετρήσεων που έχουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά... 

γ. Όργανα μετρήσεων γωνιακής μετατόπισης με 
"απόκλιση γωνιακής θέσεως" ίση ή μικρότερη 
(καλύτερη επίδοση) από 0,00025°. 


Σηυείωσπ : Στο εδάφιο 1.Β.3.γ. δεν υπάγονται 
τα οπτικά όργανα, όπως οι 
αυτοδιοπτήρες, που 

χρησιμοποιούν παράλληλες 
ακτίνες φωτός (π.ν. λέιίεο) για 
την ανίχνευση της γωνιακής 
μετατόπισης κατόπτρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Έγγραφο 3/2006/815 Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 3/2006/815 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διανομή: Γενική 

13 Οκτωβρίου 2006 

Εκδοχή στην Αγγλική γλώσσα 
Πρωτότυπο: στην Γαλλική 

Επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2006 από τον 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλίας στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 

Στην παρούσα επισυνάπτεται κατάλογος ειδών, υλι¬ 
κών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που σχετί¬ 
ζονται με προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων (βλ. 
παράρτημα). Θα ήμουν ευγνώμων εάν προχωρούσατε 
στις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ο εν λόγω κατάλογος 
να εκδοθεί ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

(υπογραφή) ύθαη-ΜαΐΌ άθ Εα βαόΙίθΓΘ 

Παράρτημα της επιστολής με ημερομηνία 13 Οκτωβρί¬ 
ου 2006 από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλίας στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που απευθύνεται προς τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας 

[Πρωτότυπο: στην Αγγλική] 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΑΘΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑΤΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(α) Το παρόν Παράρτημα αποτελείται από δύο κατη¬ 
γορίες ειδών, όρος που περιλαμβάνει εξοπλισμό, υλικά, 
«λογισμικό» ή «τεχνολογία». Είδη Κατηγορίας I, που όλα 
έχουν συμπεριληφθεί στα Είδη 1 και 2 του Παραρτήμα¬ 
τος, είναι εκείνα τα είδη που είναι και τα πλέον κρίσιμα. 
Αν είδος Κατηγορίας I περιλαμβάνεται σε ένα σύστημα, 
το εν λόγω σύστημα θα θεωρείται επίσης Κατηγορίας 
I, εκτός όταν το ενσωματωμένο είδος δεν μπορεί να δι¬ 
αχωριστεί, αφαιρεθεί ή αναπαραχθεί. Είδη Κατηγορίας 
II είναι εκείνα τα είδη του Παραρτήματος τα οποία δεν 
χαρακτηρίζονται ως Κατηγορίας I. 

(β) Κατά την εξέταση των προτεινόμενων εφαρμογών 
για εξαγωγές πλήρων συστημάτων πυραύλων και μη 
επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που περιγράφονται 
στα Είδη 1 και 19, και εξοπλισμού, υλικών, «λογισμικού» 
ή «τεχνολογίας» που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πα¬ 
ράρτημα, για πιθανή χρήση στα εν λόγω συστήματα, η 
Κυβέρνηση θα λαμβάνει υπόψη την δυνατότητα συμψη¬ 
φισμού βεληνεκούς και ωφέλιμου φορτίου. 

(γ) Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας 

Η μεταφορά «τεχνολογίας» που σχετίζεται άμεσα με 
αγαθά ελεγχόμενα στο Παράρτημα υπόκειται σε έλεγχο 
σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν σε κάθε Είδος 
στον βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. 
Η έγκριση εξαγωγής είδους του Παραρτήματος επιτρέπει 
επίσης την εξαγωγή προς τον ίδιο τελικό χρήστη της 
ελάχιστης «τεχνολογίας» που απαιτείται για την εγκατά¬ 
σταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του είδους. 

Σημείωση: 

Οι έλεγχοι δεν ισχύουν για «τεχνολογία» που είναι 
«ελευθέρας χρήσεως» ή για «βασική επιστημονική έρευ¬ 
να». 


(δ) Γ ενική Σημείωση περί Λογισμικού: 

Το Παράρτημα δεν ελέγχει «λογισμικό» που είτε: 

1. Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά, καθώς: 
α. Διατίθεται από απόθεμα στη λιανική πώληση χωρίς 
περιορισμό, μέσω: 

1. Συνήθων συναλλαγών 

2. Ταχυδρομικών παραγγελιών, ή 

3. Τηλεφωνικών παραγγελιών, και 

β. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει την εγκα¬ 
τάστασή του από τον χρήστη χωρίς περαιτέρω ουσια¬ 
στική υποστήριξη από τον προμηθευτή, είτε 
2. Είναι «ελευθέρας χρήσεως». 

Σημείωση: 

Η Γ ενική Σημείωση περί Λογισμικού ισχύει μόνο για 
«λογισμικό» γενικής χρήσης, που είναι μαζικά διαθέσιμο 
στην αγορά. 

(ε) Αριθμοί 0Α3: 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι χημικές ουσίες αναφέρο- 
νται με το όνομα και τον αριθμό 0Α3. Χημικές ουσίες 
του ίδιου συντακτικού τύπου (περιλαμβανομένων ένυ¬ 
δρων αλάτων) υπόκεινται σε έλεγχο ανεξαρτήτως ονό¬ 
ματος ή αριθμού 0Α3. Οι αριθμοί ΟΑ3 δίνονται για να 
διευκολύνεται ο προσδιορισμός του κατά πόσον συγκε¬ 
κριμένη χημική ουσία ή μίγμα υπόκειται σε έλεγχο, ανε¬ 
ξαρτήτως ονοματολογίας. Οι αριθμοί ΟΑ3 δεν μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί 
διότι ορισμένες μορφές της δεδομένης χημικής ουσίας 
του καταλόγου έχουν διαφορετικούς αριθμούς 0Α3, και 
μίγματα που περιέχουν χημική ουσία του καταλόγου 
μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικούς αριθμούς ΟΑ3. 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ισχύ¬ 
ουν οι ακόλουθοι ορισμοί 
«Βασική επιστημονική έρευνα» 

Πειραματική ή θεωρητική εργασία που διεξάγεται 
κυρίως για την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με 
θεμελιώδεις αρχές φαινομένων ή παρατηρήσιμων γε¬ 
γονότων, η οποία δεν στρέφεται κατά κύριο λόγο προς 
συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή σκοπό. 

«Ανάπτυξη» 

Ο όρος σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν την «πα¬ 
ραγωγή» όπως: 

- σχεδιασμός 

- έρευνα σχεδιασμού 

- ανάλυση σχεδιασμού 

- αρχές σχεδιασμού 

- συναρμολόγηση και δοκιμές πρωτοτύπων 

- προγράμματα πιλοτικής παραγωγής 

- δεδομένα σχεδιασμού 

- διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού 
σε προϊόν 

- σχεδιασμός διάρθρωσης 

- σχεδιασμός ολοκλήρωσης 

- διάταξη (Ιαγουίε) 

«Ελευθέρας Χρήσεως» 

Ο όρος σημαίνει «λογισμικό» ή «τεχνολογία» που έχει 
καταστεί διαθέσιμο/η χωρίς περιορισμούς επί της πε¬ 
ραιτέρω διάδοσής του/της. (Οι περιορισμοί οοργπρίιΐ 
δεν συνεπάγονται ότι «λογισμικό» ή «τεχνολογία» είναι 
μη «ελευθέρας χρήσεως».) 

«Μικροκύκλωμα» 

Διάταξη στην οποία ένας αριθμός παθητικών ή/και 
ενεργητικών στοιχείων θεωρούνται ως σχετιζόμενα 
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κατά τρόπο αδιαίρετο εντός συνεχούς δομής προς 
εκτέλεση της λειτουργίας κυκλώματος. 

«Μικροπρογράμματα» 

Ακολουθία στοιχειωδών εντολών που διατηρούνται 
αποθηκευμένες σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση των οποίων 
ξεκινά με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς στον 
καταγραφέα εντολών. 

«Ωφέλιμο Φορτίο» 

Η συνολική μάζα που μπορεί να μεταφερθεί ή εκτοξευ- 
θεί από το καθορισμένο πυραυλικό σύστημα ή σύστημα 
μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (ΙΙΑν) που δεν 
χρησιμοποιείται για την διατήρηση της πτήσης. 

Σημείωση: 

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, υποσυστήματα, ή συ¬ 
στατικά μέρη που θα συμπεριληφθούν στο ωφέλιμο 
φορτίο εξαρτάται από τον τύπο και την διάρθρωση του 
υπό εξέταση οχήματος. 

Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Βαλλιστικοί Πύραυλοι 

α. Το «Ωφέλιμο Φορτίο» για συστήματα με αποχωρι- 
ζόμενα οχήματα επανεισόδου (γθ-θπΙγυ νοΝοΙοε, ΒΝ/ε) 
περιλαμβάνει: 

1. Τα ΒΝ/ε, που περιλαμβάνουν: 

α. Αποκλειστικό εξοπλισμό κατεύθυνσης, πλοήγησης 
και ελέγχου. 

β. Αποκλειστικό εξοπλισμό αντιμέτρων 

2. Πυρομαχικά κάθε τύπου (π.χ. εκρηκτικά ή μη εκρη¬ 
κτικά). 

3. Υποστηρικτικές δομές και μηχανισμούς ανάπτυξης 
για τα πυρομαχικά (π.χ. ίιειτίνν&ΐ'θ που χρησιμοποιείται 
για την πρόσδεση ή τον αποχωρισμό του Βν από το 
όχημα φορέα/βαθμίδας ελευθέρωσης) που μπορούν να 
αφαιρεθούν χωρίς να παραβιαστεί η δομική ακεραιό¬ 
τητα του οχήματος. 

4. Μηχανισμούς και συσκευές ασφάλισης, όπλισης, 
ανάφλεξης ή πυροδότησης. 

5. Κάθε άλλο εξοπλισμό αντιμέτρων (π.χ. παθητικά 
δολώματα, παρεμβολείς σήματος ή εκτοξευτήρες αερό- 
φυλλων) που αποχωρίζεται από το όχημα φορέα/βαθ¬ 
μίδας ελευθέρωσης του Βν. 

6. Το όχημα φορέα/βαθμίδας ελευθέρωσης ή υπομο- 
νάδα ελέγχου στάσης/ρύθμισης ταχύτητας μη περιλαμ- 
βανομένων συστημάτων/υποσυστημάτων απαραίτητων 
για την λειτουργία των λοιπών βαθμιδών. 

β. Το «Ωφέλιμο Φορτίο» για συστήματα με μη αποχω- 
ριζόμενα οχήματα επανεισόδου περιλαμβάνει: 

1. Πυρομαχικά κάθε τύπου (π.χ. εκρηκτικά ή μη εκρη¬ 
κτικά). 

2. Υποστηρικτικές δομές και μηχανισμούς ανάπτυξης 
για τα πυρομαχικά που μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς 
να παραβιαστεί η δομική ακεραιότητα του οχήματος. 

3. Μηχανισμούς και συσκευές ασφάλισης, όπλισης, 
ανάφλεξης ή πυροδότησης. 

4. Κάθε εξοπλισμό αντιμέτρων (π.χ. παθητικά δολώμα¬ 
τα, παρεμβολείς σήματος ή εκτοξευτήρες αερόφυλλων) 
που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

2. Οχήματα Εκτόξευσης στο Διάστημα 

Το «Ωφέλιμο Φορτίο» περιλαμβάνει: 

α. Δορυφόρους(απλούς ή πολλαπλούς) 

β. Προσαρμογείς οχήματος δορυφόρου περιλαμβανο- 
μένων, εάν τυγχάνει εφαρμογής, κινητήρων απογείου/ 
περίγειου ή παρόμοιων συστημάτων ελιγμών. 


3. Πυραυλοβολίδες 

Το «Ωφέλιμο Φορτίο» περιλαμβάνει: 
α. Εξοπλισμό απαιτούμενο για μια αποστολή, όπως συ¬ 
σκευές συλλογής, καταγραφής ή μετάδοσης δεδομένων 
που αφορούν στη συγκεκριμένη αποστολή. 

β. Εξοπλισμό περισυλλογής (π.χ. αλεξίπτωτα) που 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

4. Πύραυλοι πλεύσεως/ οιτιίεβ. 

Το «Ωφέλιμο Φορτίο» περιλαμβάνει: 
α. Πυρομαχικά κάθε τύπου (π.χ. εκρηκτικά ή μη εκρη¬ 
κτικά). 

β. Υποστηρικτικές δομές και μηχανισμούς ανάπτυξης 
για τα πυρομαχικά που μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς 
να παραβιαστεί η δομική ακεραιότητα του οχήματος. 

γ. Μηχανισμούς και συσκευές ασφάλισης, όπλισης, 
ανάφλεξης ή πυροδότησης. 

δ. Εξοπλισμό αντιμέτρων (π.χ. παθητικά δολώματα, 
παρεμβολείς σήματος ή εκτοξευτήρες αερόφυλλων) που 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

ε. Εξοπλισμό αλλοίωσης επισήμανσης (είρηείυΓθ), που 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

5. Λοιπά Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (ΙΙΑνε) 
Το «Ωφέλιμο Φορτίο» περιλαμβάνει: 

α. Πυρομαχικά κάθε τύπου (π.χ. εκρηκτικά ή μη εκρη¬ 
κτικά). 

β. Μηχανισμούς και συσκευές ασφάλισης, όπλισης, 
ανάφλεξης ή πυροδότησης. 

γ. Εξοπλισμό αντιμέτρων (π.χ. παθητικά δολώματα, 
παρεμβολείς σήματος ή εκτοξευτήρες αερόφυλλων) που 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

δ. Εξοπλισμό αλλοίωσης χαρακτηριστικού σχήματος 
(είςηεΙυΓθ), που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβι- 
αστεί η δομική ακεραιότητα του οχήματος. 

ε. Εξοπλισμό απαιτούμενο για μια αποστολή, όπως συ¬ 
σκευές συλλογής, καταγραφής ή μετάδοσης δεδομένων 
που αφορούν στη συγκεκριμένη αποστολή. 

στ. Εξοπλισμό περισυλλογής (π.χ. αλεξίπτωτα) που 
μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να παραβιαστεί η δομική 
ακεραιότητα του οχήματος. 

«Παραγωγή» 

Ο όρος σημαίνει όλες τις φάσεις παραγωγής όπως: 

- μηχανολογική μελέτη 

- βιομηχανική παραγωγή 

- ολοκλήρωση 

- συναρμολόγηση (μοντάρισμα) 

- έλεγχος 

- δοκιμές 

- διασφάλιση ποιότητας 
«Εξοπλισμός παραγωγής» 

Ο όρος σημαίνει εργαλεία, ιχνάρια, περιτυπώματα, 
μαντρέλια, καλούπια, μήτρες, μόνιμα εξαρτήματα, μη¬ 
χανισμούς ευθυγράμμισης, εξοπλισμό δοκιμών, λοιπά 
μηχανήματα και συστατικά μέρη αυτών, περιορισμένα 
σε εκείνα που είναι ειδικώς σχεδιασμένα ή τροποποιη¬ 
μένα για «ανάπτυξη» ή για μία ή περισσότερες φάσεις 
«παραγωγής». 

«Εγκαταστάσεις παραγωγής» 

Ο όρος σημαίνει εξοπλισμό και ειδικώς σχεδιασμένο 
«λογισμικό» για τον εν λόγω εξοπλισμό που είναι ενσω- 
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ματωμένα σε εγκαταστάσεις για «ανάπτυξη» ή για μία 
ή περισσότερες φάσεις «παραγωγής». 

«Προγράμματα» 

Αλληλουχία εντολών για την εκτέλεση διαδικασίας 
σε, ή μετατρέψιμης σε, μορφή που είναι εκτελέσιμη από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

«Ανθεκτικά σε ακτινοβολία» 

Ο όρος σημαίνει ότι το συστατικό μέρος ή ο εξο¬ 
πλισμός έχει σχεδιαστεί ή προβλεφθεί να αντέχει σε 
επίπεδα ακτινοβολίας που φθάνουν ή υπερβαίνουν μία 
συνολική δόση ακτινοβόλησης 5 χ 10 5 Γ305 (8ί). 

«Βεληνεκές» 

Η μέγιστη απόσταση που το καθορισμένο πυραυλικό 
σύστημα ή σύστημα μη επανδρωμένου εναέριου οχή¬ 
ματος (ΙΙΑΝ/) είναι ικανό να διανύσει σε θέση σταθερής 
πτήσης όπως μετράται από την προβολή της τροχιάς 
του στην επιφάνεια της Γης. 

Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Για τον προσδιορισμό του Βεληνεκούς θα λαμβά- 
νεται υπόψη η μέγιστη δυναμικότητα με βάση τα χα¬ 
ρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος όταν είναι 
πλήρως φορτωμένο με καύσιμο ή προωθητικό. 

2. Το «βεληνεκές» τόσο πυραυλικών συστημάτων όσο 
και συστημάτων ΙΙΑν θα προσδιορίζεται ανεξάρτητα 
τυχόν εξωτερικών παραγόντων όπως λειτουργικών 
περιορισμών, περιορισμών που επιβάλλονται λόγω 
τηλεμετρίας, ζεύξεων δεδομένων ή άλλων εξωγενών 
περιορισμών. 

3. Για πυραυλικά συστήματα, το «βεληνεκές» θα προσ¬ 
διορίζεται χρησιμοποιώντας την τροχιά που μεγιστο¬ 
ποιεί το βεληνεκές, υποθέτοντας πρότυπη ατμόσφαιρα 
του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΟΑΟ) 
με μηδενικό άνεμο. 

4. Γ ια συστήματα ΨΑν, το βεληνεκές θα προδιορίζε- 
ται για μία μονόδρομη απόσταση χρησιμοποιώντας το 
σχήμα πτήσης που εμφανίζει την μεγαλύτερη αποδοτι- 
κότητα από πλευράς καυσίμου (π.χ. ταχύτητα και ύψος 
πτήσης), υποθέτοντας πρότυπη ατμόσφαιρα ΙΟΑΟ με 
μηδενικό άνεμο. 

«Λογισμικό» 

Συλλογή ενός ή περισσότερων «προγραμμάτων» ή 
«μικροπρογραμμάτων» εντός οιουδήποτε απτού μέσου 
έκφρασης. 

«Τ εχνολογία» 

Ο όρος σημαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
προϊόντος. Οι πληροφορίες μπορεί να λάβουν την μορ¬ 
φή «τεχνικών δεδομένων» ή «τεχνικής βοήθειας». 

«Τεχνική βοήθεια» 

Αυτή μπορεί να λάβει μορφές όπως: 

- παροχή οδηγιών 

- ανάπτυξη δεξιοτήτων 

- εκπαίδευση 

- μετάδοση επαγγελματικής πείρας 

- συμβουλευτικές υπηρεσίες 

«Τεχνικά δεδομένα» 

Αυτά μπορούν να λάβουν μορφές όπως: 

- οδηγίες κατασκευής 

- σχέδια 

- διαγράμματα 

- μοντέλα 

- μαθηματικοί τύποι 

- τεχνικά σχέδια και προδιαγραφές 


- εγχειρίδια και οδηγίες σε γραπτή μορφή ή καταχω- 
ρημένα σε άλλα μέσα ή διατάξεις όπως: 

- δίσκος 

- ταινία 

- μνήμες ανάγνωσης μόνο (ΒΟΜ) 

«Χρήση» 

Ο όρος σημαίνει: 

- λειτουργία 

- εγκατάσταση (περιλαμβανομένης επί τόπου εγκα¬ 
τάστασης) 

- συντήρηση 

- επισκευή 

- γενική επιθεώρηση 

- ανακαίνιση 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Όπου στο κείμενο εμφανίζονται οι ακόλουθοι όροι, 
αυτοί θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τις κάτωθι επε¬ 
ξηγήσεις: 

(α) Η φράση «ειδικώς σχεδιασμένος/η/ο/οι/α» περι¬ 
γράφει εξοπλισμό, ανταλλακτικά, συστατικά μέρη ή 
«λογισμικό» που, ως αποτέλεσμα «ανάπτυξης», έχουν 
μοναδικές ιδιότητες που τα διακρίνουν για ορισμένους 
προκαθορισμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, τμήμα 
εξοπλισμού που είναι «ειδικώς σχεδιασμένο» για χρήση 
σε βλήμα θα θεωρείται τέτοιο μόνο εάν δεν έχει άλλη 
λειτουργία ή χρήση. Ομοίως, τμήμα κατασκευαστικού 
εξοπλισμού που είναι «ειδικώς σχεδιασμένο» να παρά¬ 
γει ορισμένο τύπο συστατικού μέρους θα θεωρείται 
τέτοιο εάν δεν είναι ικανό να παράγει άλλους τύπους 
συστατικών μερών. 

(β) Η φράση «σχεδιασμένος ή τροποποιημένος» περι¬ 
γράφει εξοπλισμό, ανταλλακτικά ή συστατικά μέρη που, 
ως αποτέλεσμα «ανάπτυξης», ή τροποποίησης, έχουν 
καθορισμένες ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα 
για συγκεκριμένη εφαρμογή. «Σχεδιασμένος ή τροπο¬ 
ποιημένος» εξοπλισμός, ανταλλακτικά, συστατικά μέρη 
ή «λογισμικό» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες 
εφαρμογές. Γ ια παράδειγμα, μία αντλία με επίστρωση 
τιτανίου σχεδιασμένη για βλήμα μπορεί να χρησιμοποι¬ 
ηθεί με διαβρωτικά ρευστά εκτός προωθητικών. 

(γ) Η φράση «χρησιμοποιήσιμος σε», «χρησιμοποι¬ 
ούμενος για», «χρησιμοποιούμενος ως» ή «ικανός για» 
περιγράφει εξοπλισμό, ανταλλακτικά, συστατικά μέρη, 
υλικά ή «λογισμικό» που είναι κατάλληλα για συγκε¬ 
κριμένο σκοπό. Δεν είναι ανάγκη να έχει γίνει διάρ¬ 
θρωση, τροποποίηση ή προσδιορισμός του εξοπλισμού, 
ανταλλακτικών, συστατικών μερών ή «λογισμικού» για 
τον συγκεκριμένο σκοπό. Γ ια παράδειγμα, κύκλωμα μνή¬ 
μης στρατιωτικών προδιαγραφών που είναι «ικανό για» 
λειτουργία σε σύστημα καθοδήγησης. 

(δ) Η φράση «τροποποιημένο» σε ό,τι αφορά «λογι¬ 
σμικό» περιγράφει «λογισμικό» που εσκεμμένα μετα¬ 
βλήθηκε έτσι ώστε να έχει ιδιότητες που το καθιστούν 
κατάλληλο για καθορισμένους σκοπούς ή εφαρμογές. 
Οι ιδιότητές του ενδέχεται επίσης να το καθιστούν κα¬ 
τάλληλο για σκοπούς ή εφαρμογές άλλους από εκείνους 
για τους οποίους τροποποιήθηκε. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

ΕΙΔΟΣ 1 ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Ι.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

Ι.Α.1. Πλήρη πυραυλικά συστήματα (περιλαμβανομένων 
συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων, οχημάτων εκτό- 
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ξευσης στο διάστημα, και πυραυλοβολίδων) ικανά να 
εκτοξεύουν τουλάχιστον 500 χλγ «ωφέλιμο φορτίο» σε 
«βεληνεκές» τουλάχιστον 300 χλμ. 

Ι.Α.2. Πλήρη συστήματα μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων (περιλαμβανομένων συστημάτων κατευθυνό- 
μενων βλημάτων, τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων στό¬ 
χου και τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων αναγνώρισης) 
ικανά να εκτοξεύουν τουλάχιστον 500 χλγ «ωφέλιμο 
φορτίο» σε «βεληνεκές» τουλάχιστον 300 χλμ. 

1.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ι.Β.1. «Εγκαταστάσεις παραγωγής» ειδικώς σχεδιασμέ¬ 
νες για τα συστήματα του Ι.Α. 

Ι.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

1. Δ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ι.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» «εγκαταστάσεων παραγωγής» που 
ορίζονται στο Ι.Β. 

Ι.Δ.2. «Λογισμικό» που συντονίζει τη λειτουργία πε¬ 
ρισσότερων του ενός υποσυστημάτων, ειδικώς σχεδι¬ 
ασμένο ή τροποποιημένο για «χρήση» σε συστήματα 
του Ι.Α. 

Ι.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ι.Ε.Ι. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στα 
Ι.Α., Ι.Β., ή Ι.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 2 ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

2. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

2.Α.Ι. Πλήρη υποσυστήματα χρησιμοποιήσιμα στα συ¬ 
στήματα του ΙΑ., ως εξής: 

α. Μεμονωμένες πυραυλικές βαθμίδες χρησιμοποιή¬ 
σιμες στα συστήματα του Ι.Α. 

β. Οχήματα επανεισόδου, και εξοπλισμός σχεδιασμέ¬ 
νος ή τροποποιημένος για αυτά, χρησιμοποιήσιμα στα 
συστήματα του ΙΑ., ως εξής, εκτός ως προβλέπεται 
στη Σημείωση κάτω από το 2.Α.Ι. για εκείνα που είναι 
σχεδιασμένα για μη οπλικά ωφέλιμα φορτία: 

1. Θερμικοί θώρακες, και συστατικά μέρη αυτών, κατα¬ 
σκευασμένοι από κεραμικά υλικά ή αφαιρούμενα υλικά 
θερμικής προστασίας. 

2. Απαγωγοί θερμότητας και συστατικά μέρη αυτών 
κατασκευασμένα από ελαφρά υλικά υψηλής θερμοχω¬ 
ρητικότητας 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικώς σχεδιασμένος για 
οχήματα επανεισόδου. 

γ. Πυραυλοκινητήρες στερεού προωθητικού ή πυραυ- 
λοκινητήρες υγρού προωθητικού, χρησιμοποιήσιμοι στα 
συστήματα του Ι.Α., με συνολική προωστική δυναμικό¬ 
τητα ίση ή μεγαλύτερη του 1,1 χ 10 6 Νε. 

Σημείωση: 

Κινητήρες απογείου υγρού προωθητικού που ορίζο¬ 
νται στο 2.Α.1.γ., σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για 
δορυφορικές εφαρμογές, μπορεί να αντιμετωπίζονται 
ως Κατηγορίας II, αν το υποσύστημα εξάγεται υποκείμε¬ 
νο σε δηλώσεις περί τελικής χρήσης και περιορισμούς 
ποσότητας ως ενδείκνυται για την ως άνω εξαιρού¬ 
μενη τελική χρήση, όταν συντρέχουν όλες οι κάτωθι 
παράμετροι: 

α. Διάμετρος στένωσης ακροφυσίου 20 πιπι ή μικρό¬ 
τερη, και 


β. Πίεση θαλάμου καύσης ίση ή μικρότερη των 15 

03Γ. 

δ. «Σύνολα καθοδήγησης», χρησιμοποιήσιμα στα συ¬ 
στήματα του Ι.Α., ικανά να επιτύχουν ακρίβεια συστή¬ 
ματος 3,33% ή λιγότερο του «βεληνεκούς» (π.χ. ΌΕΡ’ 
10 χλμ ή μικρότερο σε «βεληνεκές» 300 χλμ.), εκτός ως 
προβλέπεται στη Σημείωση κάτω από το 2.Α.1 για εκείνα 
που είναι σχεδιασμένα για βλήματα που έχουν «βεληνε¬ 
κές» κάτω των 300 χλμ. ή επανδρωμένα αεροσκάφη. 
Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Το «σύνολο καθοδήγησης» ολοκληρώνει την διαδικα¬ 
σία μέτρησης και υπολογισμού της θέσης και ταχύτητας 
οχήματος (δηλ. πλοήγηση) με εκείνη του υπολογισμού 
και της αποστολής εντολών στα συστήματα ελέγχου 
πτήσης του οχήματος για διόρθωση της τροχιάς βλή¬ 
ματος. 

2. Το ΌΕΡ’ (ακτίνα πιθανού σφάλματος) αποτελεί μέ¬ 
τρο ακρίβειας, οριζόμενο ως η ακτίνα του κύκλου που 
έχει κέντρο τον στόχο, σε συγκεκριμένο βεληνεκές, 
στην οποία γίνεται πρόσκρουση του 50% των ωφέλι¬ 
μων φορτίων. 

ε. Υποσυστήματα ελέγχου ανύσματος ώσεως, χρησι¬ 
μοποιήσιμα στα συστήματα του Ι.Α., εκτός ως προβλέ- 
πεται στη Σημείωση κάτω από το 2.Α.1 για εκείνα που 
είναι σχεδιασμένα για πυραυλικά συστήματα που δεν 
υπερβαίνουν την δυναμικότητα «βεληνεκούς»/«ωφέλιμου 
φορτίου» των συστημάτων του Ι.Α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Το 2.Α.1.ε περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους επί¬ 
τευξης ελέγχου ανύσματος ώσεως: 
α. Εύκαμπτο ακροφύσιο 
β/Εγχυση ρευστού ή δευτερεύοντος αερίου 
γ. Κινητός κινητήρας ή ακροφύσιο 
δ. Εκτροπή του ρεύματος καυσαερίων (αεροστόμια 
ή κεφαλές) 

ε. Χρήση Ωστικών Γλωττίδων. 
στ. Μηχανισμοί ασφάλισης, όπλισης, ανάφλεξης και 
πυροδότησης όπλων ή πυρηνικών κεφαλών, χρησιμο¬ 
ποιήσιμοι στα συστήματα του Ι.Α., εκτός ως προβλέπε- 
ται στη Σημείωση κάτω από το 2.Α.Ι. για εκείνους που 
είναι σχεδιασμένοι για συστήματα εκτός εκείνων που 
ορίζονται στο Ι.Α. 

Σημείωση: 

Οι ως άνω εξαιρέσεις στα 2.Α.1.β., 2.Α.1.δ., 2.Α.1.ε. και 
2.Α.Ι. στ μπορεί να αντιμετωπίζονται ως Κατηγορίας II αν 
το υποσύστημα εξάγεται υποκείμενο σε δηλώσεις περί 
τελικής χρήσης και περιορισμούς ποσότητας ως ενδεί- 
κνυται για την ως άνω εξαιρούμενη τελική χρήση. 

2.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.Β.Ι. «Εγκαταστάσεις παραγωγής» ειδικώς σχεδιασμέ¬ 
νες για τα υποσυστήματα του 2.Α. 

2.Β.2. «Εξοπλισμός παραγωγής» ειδικώς σχεδιασμένος 
για τα υποσυστήματα του 2.Α. 

2.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 

2.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποι¬ 
ημένο για την «χρήση» «εγκαταστάσεων παραγωγής» 
που ορίζονται στο 2.Β.Ι. 

2.Δ.2. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για την «χρήση» πυραυλοκινητήρων που ορίζονται 
στο 2.Α.1.γ. 
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2.Δ.3. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποι¬ 
ημένο για την «χρήση» «συνόλων καθοδήγησης» που 
ορίζονται στο 2.Α.1.δ. 

Σημείωση: 

Το 2.Δ.3. περιλαμβάνει «λογισμικό», ειδικώς σχεδιασμέ¬ 
νο ή τροποποιημένο για να επαυξάνει την απόδοση των 
«συνόλων καθοδήγησης» προκειμένου να επιτευχθεί ή 
ξεπεραστεί η ακρίβεια που ορίζεται στο 2.Α.1.δ. 

2.Δ.4. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποι¬ 
ημένο για την «χρήση» υποσυστημάτων ή εξοπλισμού 
που ορίζεται στο 2.Α.1.β.3. 

2.Δ.5. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για την «χρήση» συστημάτων του 2.Α.1.ε. 

2.Δ.6. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για την «χρήση» συστημάτων του 2Α.1.στ. 

Σημείωση: 

Τηρουμένων δηλώσεων περί τελικής χρήσης ως ενδεί- 
κνυνται για την εξαιρούμενη τελική χρήση, «λογισμικό» 
που ελέγχεται από τα σημεία 2.Δ.2 - 2.Δ.6. μπορεί να 
αντιμετωπίζεται ως Κατηγορίας II ως εξής: 

1. Βάσει του 2.Δ.2. αν είναι ειδικώς σχεδιασμένο ή τρο¬ 
ποποιημένο για κινητήρες απογείου υγρού προωθητικού, 
σχεδιασμένους ή τροποποιημένους για δορυφορικές 
εφαρμογές όπως ορίζεται στη Σημείωση του 2Α.1.γ. 

2. Βάσει του 2.Δ.3 αν είναι σχεδιασμένο για βλήμα¬ 
τα με «βεληνεκές» κάτω των 300 χλμ. ή επανδρωμένα 
αεροσκάφη. 

3. Βάσει του 2.Δ.4 αν είναι ειδικώς σχεδιασμένο ή 
τροποποιημένο για οχήματα επανεισόδου σχεδιασμένα 
για μη οπλικά ωφέλιμα φορτία. 

4. Βάσει του 2.Δ.5 αν είναι σχεδιασμένο για πυραυλικά 
συστήματα που δεν υπερβαίνουν την δυναμικότητα «βε- 
ληνεκούς» «ωφέλιμου φορτίου» συστημάτων του ΙΑ. 

5. Βάσει του 2.Δ.6 αν είναι σχεδιασμένο για συστήματα 
εκτός εκείνων που ορίζονται στο Ι.Α. 

2.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2. Ε.1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 
2.Α., 2.Β. ή 2.Δ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

ΕΙΔΟΣ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟ¬ 
ΩΣΗΣ 

3. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

3.Α.Ι. Ελαφροί στροβιλοκινητήρες και στροβιλοκινητή¬ 
ρες διπλής ροής (περιλαμβανομένων εμβολοστροβιλοκι- 
νητήρων) μικροί και αποδοτικοί σε καύσιμο, ως εξής: 

α. Κινητήρες, που διαθέτουν αμφότερα τα εξής χα¬ 
ρακτηριστικά: 

1. Μέγιστη τιμή ώσης μεγαλύτερη από 400 Ν (που 
επιτυγχάνεται σε μη εγκατεστημένη σύνθεση) εξαιρου- 
μένων κινητήρων πιστοποιημένων για πολιτική χρήση 
με μέγιστη τιμή ώσης μεγαλύτερη των 8,89 ΚΝ (που 
επιτυγχάνεται σε μη εγκατεστημένη σύνθεση), και 

2. Ειδική κατανάλωση καυσίμου 0,15 Ι<9 Ν^ίτ 1 ή μικρό¬ 
τερη (σε μέγιστη συνεχή ισχύ σε στατικές και τυπικές 
συνθήκες στη στάθμη της θάλασσας). 

β. Κινητήρες σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για συ¬ 
στήματα που ορίζονται στο Ι.Α., ανεξαρτήτως ώσης ή 
ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. 

Σημείωση: 

Οι κινητήρες που ορίζονται στο 3.Α.Ι. επιτρέπεται να 
εξάγονται ως τμήμα επανδρωμένου αεροσκάφους ή σε 


ποσότητες που είναι ενδεδειγμένες για ανταλλακτικά 
αντικατάστασης σε επανδρωμένο αεροσκάφος. 

3.Α.2. Κινητήρες αυλοαεριώθησης/αυλοαεριώθησης 
υπερηχητικής καύσης/παλμικοί/συνδυασμένου κύκλου, 
περιλαμβανομένων διατάξεων ρύθμισης καύσης, και 
ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη για αυτούς, χρη¬ 
σιμοποιήσιμα στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

3.Α.3. Περιβλήματα πυραυλοκινητήρων, συστατικά 
μέρη «μόνωσης» και ακροφύσια αυτών, χρησιμοποιήσι¬ 
μα στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Στο 3.Α.3. «μόνωση» που προορίζεται να εφαρμοστεί 
στα συστατικά μέρη πυραυλοκινητήρα, δηλ. περίβλημα, 
είσοδοι ακροφυσίων, εφαρμογές περιβλήματος, περι¬ 
λαμβάνει συστατικά μέρη από βουλκανισμένο ή ημι- 
βουλκανισμένο σύμμικτο ελαστικό υπό μορφή φύλλων 
το οποίο περιλαμβάνει μονωτικό ή πυρίμαχο υλικό. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των 
εντάσεων στα πτερύγια. 

Σημείωση: 

Βλ. 3.Γ.2. για υλικό «μόνωσης» εις χύμα ή φύλλα. 

3.Α.4. Μηχανισμοί αποχωρισμού βαθμιδών, μηχανισμοί 
αποκόλλησης, και ενδιάμεσες βαθμίδες αυτών, χρησιμο¬ 
ποιήσιμα στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

3.Α.5. Συστήματα ελέγχου υγρού και υδαρούς προω- 
θητικού (περιλαμβανομένων οξειδωτικών), και ειδικώς 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, χρησιμοποιήσιμα 
στα συστήματα του Ι.Α., σχεδιασμένα ή τροποποιημένα 
ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλοντα κραδασμών άνω 
των 10 9 ππε μεταξύ 20 Ηζ και 2 Ι<Ηζ. 

Σημειώσεις: 

1. Οι μόνες σερβοβαλβίδες και αντλίες που ορίζονται 
στο 3.Α.5. είναι οι εξής: 

α. Σερβοβαλβίδες σχεδιασμένες για ρυθμούς ροής 
ίσους ή μεγαλύτερους των 24 λίτρων ανά λεπτό, σε από¬ 
λυτη πίεση ίση ή μεγαλύτερη των 7ΜΡα, που έχουν χρό¬ 
νο απόκρισης ενεργοποιητή μικρότερο των 100 πιε. 

β. Αντλίες, για υγρά προωθητικά, με ταχύτητες άξονα 
ίσες ή μεγαλύτερες των 8.000 ιρηη ή με πιέσεις κατά¬ 
θλιψης ίσες ή μεγαλύτερες από 7 ΜΡα. 

2. Συστήματα και συστατικά μέρη που ορίζονται στο 

3. Α.5 μπορούν να εξαχθούν ως τμήμα δορυφόρου. 

3. Α.6 Υβριδικοί πυραυλοκινητήρες και ειδικώς σχεδι¬ 
ασμένα συστατικά μέρη αυτών, χρησιμοποιήσιμα στα 
συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., 19.Α.1 ή 19.Α.2. 

3.Α.7 Ακτινοειδή ένσφαιρα έδρανα που έχουν όλες 
τις καθορισμένες ανοχές σύμφωνα με Κατηγορία Ανο¬ 
χών 2 του 180 492 (ή Κατηγορία Ανοχών ΑΒΕΟ-9 του 
ΑΝδΙ/ΑΒΜΑ διά 20 ή άλλα εθνικά ισοδύναμα πρότυπα) 
ή καλύτερη, και έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Εσωτερική διάμετρο εσωτερικού δακτυλίου μεταξύ 
12 και 50 πιπι. 

β. Εξωτερική διάμετρο εξωτερικού δακτυλίου μεταξύ 
25 και 100 πιπι, και 

γ. Πλάτος μεταξύ 10 και 20 πιπι. 

3.Α.8. Δεξαμενές υγρού προωθητικού ειδικώς σχεδια¬ 
σμένες για τα προωθητικά που ελέγχονται στο Είδος 

4. Γ. ή άλλα υγρά προωθητικά που χρησιμοποιούνται στα 
συστήματα του Ι.Α.1. 

3.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.Β.Ι. «Εγκαταστάσεις παραγωγής» ειδικώς σχεδια¬ 
σμένες για εξοπλισμό ή υλικά που ορίζονται στα 3.Α.Ι., 
3.Α.2., 3.Α.3, 3.Α.4., 3.Α.5., 3.Α.6. ή 3.Γ. 
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3.Β.2. «Εξοπλισμός παραγωγής» ειδικώς σχεδιασμένος 
για εξοπλισμό ή υλικά που ορίζονται στα 3.Α.Ι., 3.Α.2., 
3.Α.3., 3.Α.4, 3.Α.5., 3.Α.6. ή 3.Γ. 

3.Β.3. Μηχανές ροομορφοποίησης, και ειδικώς σχεδι¬ 
ασμένα συστατικά μέρη αυτών, που: 

α. Σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή των κατα¬ 
σκευαστών μπορούν να εξοπλιστούν με μονάδες ψηφι¬ 
ακού ελέγχου ή με υπολογιστή, ακόμη και αν δεν είναι 
εξοπλισμένες με τις μονάδες αυτές κατά την παράδοση, 
και 

β.Έχουν περισσότερους από δύο άξονες που μπορούν 
να συντονιστούν ταυτόχρονα για έλεγχο περιγράμμα¬ 
τος. 

Τεχνική Σημείωση: 

Μηχανές που συνδυάζουν την λειτουργία ροομορφο¬ 
ποίησης και περιδινητικής μορφοποίησης θεωρούνται, 
για τους σκοπούς του παρόντος, ως μηχανές ροομορ¬ 
φοποίησης. 

Σημείωση: 

Στο είδος αυτό δεν περιλαμβάνονται μηχανές που δεν 
είναι χρησιμοποιήσιμες στην «παραγωγή» συστατικών 
μερών και εξοπλισμού πρόωσης (π.χ. περιβλήματα κινη¬ 
τήρων) για συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

3.Γ. ΥΛΙΚΑ 

3.Γ.Ι. «Εσωτερική επένδυση» χρησιμοποιήσιμη για πε¬ 
ριβλήματα πυραυλοκινητήρων στα συστήματα που ορί¬ 
ζονται στο ΙΑ. ή ειδικώς σχεδιασμένη για συστήματα 
του 19.Α.1. ή 19.Α.2. 

Τεχνική Σημείωση: 

Στο 3.Γ.Ι. «εσωτερική επένδυση» κατάλληλη για την 
διεπαφή μεταξύ του στερεού προωθητικού και της επέν¬ 
δυσης του περιβλήματος ή του μονωτικού στρώματος 
είναι συνήθως μια διασπορά πυρίμαχων ή μονωτικών 
υλικών σε βάση υγρού πολυμερούς π.χ. ΗΤΡΒ με πλή¬ 
ρωση άνθρακα ή άλλο πολυμερές με πρόσθετα σκληρυ¬ 
ντικά μέσα που ψεκάζεται ή απλώνεται στο εσωτερικό 
περιβλήματος. 

3.Γ.2. Υλικό «επένδυσης» εις χύμα μορφή χρησιμοποι¬ 
ήσιμο για περιβλήματα πυραυλοκινητήρων στα συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή ειδικώς σχεδιασμένο για 
συστήματα που ορίζονται στο 19.Α.1. ή 19.Α.2. 

Τεχνική Σημείωση: 

Στο 3.Γ.2 «μόνωση» που προορίζεται να εφαρμοστεί 
στα συστατικά μέρη πυραυλοκινητήρα, δηλ. περίβλημα, 
είσοδοι ακροφυσίων, εφαρμογές περιβλήματος, περι¬ 
λαμβάνει συστατικά μέρη από βουλκανισμένο ή ημι- 
βουλκανισμένο σύμμικτο ελαστικό υπό μορφή φύλλων 
το οποίο περιλαμβάνει μονωτικό ή πυρίμαχο υλικό. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των 
εντάσεων στα πτερύγια.που ορίζονται στο 3.Α.3. 

3.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

3.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» «εγκαταστάσεων παραγωγής» και 
μηχανών ροομορφοποίησης που ορίζονται στο 3.Β.Ι. ή 
3.Β.3. 

3.Δ.2. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 3.Α.Ι., 
3.Α.2., 3.Α.4., 3.Α.5. ή 3.Α.6. 

Σημειώσεις: 

1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημένο 
για τη «χρήση» κινητήρων που ορίζονται στο 3.Α.Ι. μπο¬ 
ρεί να εξάγεται ως τμήμα επανδρωμένου αεροσκάφους 
ή ως «λογισμικό» αντικατάστασης αυτού. 


2. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημένο 
για τη «χρήση» συστημάτων ελέγχου προωθητικού που 
ορίζονται στο 3.Α.5. μπορεί να εξάγεται ως τμήμα δορυ¬ 
φόρου ή ως «λογισμικό» αντικατάστασης αυτού. 

3. Δ.3. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για την «ανάπτυξη» εξοπλισμού που ορίζεται στα 
3.Α.2., 3.Α.3. ή 3.Α.4. 

3.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3. Ε.1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού, υλικών ή «λογισμικού» που ορί¬ 
ζεται στο 3.Α.Ι., 3.Α.2., 3.Α.3., 3.Α.4., 3.Α.5., 3.Α.6., 3.Β., 3.Γ., 
ή 3.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 4 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟ- 
ΩΘΗΤΙΚΩΝ 

4. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

Ουδέν. 

4.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

4.Β.Ι. «Εξοπλισμός παραγωγής», και ειδικώς σχεδι¬ 
ασμένα συστατικά μέρη αυτού, για την «παραγωγή», 
διακίνηση ή δοκιμές παραλαβής υγρών προωθητικών ή 
συστατικών των προωθητικών που ορίζονται στο 4.Γ. 

4.Β.2. «Εξοπλισμός παραγωγής», άλλος από εκείνον 
που περιγράφεται στο 4.Β.3., και ειδικώς σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη αυτού, για την παραγωγή, διακίνηση, 
ανάμιξη, ενθείωση, χύτευση, πρεσάρισμα, μηχανική κα¬ 
τεργασία, διέλαση ή δοκιμές παραλαβής στερεών προ¬ 
ωθητικών ή συστατικών των προωθητικών που ορίζονται 
στο 4.Γ. 

4.Β.3. Εξοπλισμός ως ακολούθως, και ειδικώς σχεδια¬ 
σμένα συστατικά μέρη αυτού: 

α. Αναμικτήρες παρτίδων με πρόβλεψη για ανάμιξη 
υπό κενό στο εύρος μηδέν ως 13,326 ΚΡα και με δυνα¬ 
τότητα ελέγχου θερμοκρασίας στον θάλαμο ανάμιξης, 
που έχουν όλα τα ακόλουθα: 

1. Συνολική ογκομετρική χωρητικότητα 110 λίτρων ή 
άνω, και 

2. Τουλάχιστον έναν άξονα ανάμιξης/ζυμώματος έκ¬ 
κεντρα τοποθετημένο. 

β. Συνεχείς αναμικτήρες με πρόβλεψη για ανάμιξη υπό 
κενό στο εύρος μηδέν ως 13,326 Ι<Ρα και με δυνατότη¬ 
τα ελέγχου θερμοκρασίας στον θάλαμο ανάμιξης που 
έχουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Δύο ή περισσότερους άξονες ανάμιξης/ζυμώματος, 

ή 

2. Μονό περιστρεφόμενο άξονα που ταλαντεύεται και 
έχουν οδόντωση/πείρους επί του άξονα καθώς και εντός 
του περιβλήματος του θαλάμου ανάμιξης. 

γ. Τόρνοι ενέργειας ρευστού χρησιμοποιήσιμοι για κο¬ 
νιοποίηση ή τόρνευση ουσιών που ορίζονται στο 4.Γ. 

δ. «Εξοπλισμός παραγωγής» σκόνης μετάλλων χρησι¬ 
μοποιήσιμος για την «παραγωγή», σε ελεγχόμενο περι¬ 
βάλλον, σφαιρικών υλικών ή υλικών σε μορφή εκνεφώ- 
ματος που ορίζονται στο 4.Γ.2.γ., 4.Γ.2.δ. ή 4.Γ.2.ε. 

Σημείωση: 

Το 4.Β.3.δ. περιλαμβάνει: 

α. Γεννήτριες πλάσματος (αΐΌήβΙ υψηλής συχνότη¬ 
τας) χρησιμοποιήσιμες για την λήψη διασκορπισμένων 
ή σφαιρικών μεταλλικών σκονών με οργάνωση της δι¬ 
αδικασίας σε περιβάλλον αργού-νερού. 

β. Ηλεκτροεκρηκτικός εξοπλισμός χρησιμοποιήσιμος 
για την λήψη διασκορπισμένων ή σφαιρικών μεταλλικών 
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σκονών με οργάνωση της διαδικασίας σε περιβάλλον 
αργού-νερού. 

γ. Εξοπλισμός χρησιμοποιήσιμος για την «παραγωγή» 
σφαιρικών σκονών αργιλίου κονιορτοποιώντας τήγμα 
σε αδρανές μέσο (π.χ. άζωτο). 

Σημειώσεις: 

1. Οι μόνοι αναμικτήρες παρτίδων, συνεχείς αναμικτή¬ 
ρες, χρησιμοποιήσιμοι για στερεά προωθητικά ή συ¬ 
στατικά προωθητικών που ορίζονται στο 4.Γ. και τόρνοι 
ενέργειας ρευστού που ορίζονται στο 4.Β., είναι εκείνοι 
που ορίζονται στο 4.Β.3. 

2. Μορφές «εξοπλισμού παραγωγής» μεταλλικών σκο¬ 
νών που δεν ορίζονται στο 4.Β.3.δ. θα αξιολογούνται 
σύμφωνα με 4.Β.2. 

4.Γ. ΥΛΙΚΑ 

4.Γ.Ι. Προωθητικά σύνθετα και σύνθετα τροποποιημέ¬ 
νης διπλής βάσης. 

4.Γ.2. Καύσιμα ως εξής: 

α. Υδραζίνη με συγκέντρωση άνω του 70%. 

β. Παράγωγα υδραζίνης ως εξής: 

1. Μονομεθυλοϋδραζίνη (ΜΜΗ) 

2. Μη συμμετρική διμεθυλοϋδραζίνη (ΙΙΟΜΗ) 

3. Νιτρική υδραζίνη 

4. Άλλα παράγωγα Υδραζίνης χρησιμοποιήσιμα ως 
καύσιμο πυραύλων. 

Σημείωση: 

Το 4.Γ.2.β. δεν ελέγχει τα ακόλουθα παράγωγα: 

1. Αρωματικές Υδραζίνες και άλατα αυτών 

2. Διϋδραζίδιο αδιπικού οξέος [0Α3 1071-93-8] 

γ. Σφαιρική σκόνη αργιλίου με σωματίδια ομοιόμορφης 
διαμέτρου κάτω από 200 χ ΙΟ- 6 πι (200μπι) και περιεκτι¬ 
κότητα σε αργίλιο 97% κατά βάρος ή μεγαλύτερη, αν 
τουλάχιστον 10% του συνολικού βάρους απαρτίζεται από 
σωματίδια κάτω των 63μπι, σύμφωνα με 130 2591:1988 ή 
εθνικά ισοδύναμα πρότυπα όπως ύΙ3 Ζ8820. 

Τεχνική Σημείωση: 

Μέγεθος σωματιδίων 63 μπι (130 Β-565) αντιστοιχεί σε 
250 πίθείι (ΤγΙθΐ) ή 230 πίθδίι (Α3ΤΜ πρότυπο Ε-11). 

δ. Ζιρκόνιο, βηρύλλιο, μαγνήσιο και κράματα αυτών 
με μέγεθος σωματιδίων κάτω από 60 χ 10- 6 πι (60 μπι), 
ανεξαρτήτως εάν είναι σφαιρικά, υπό μορφή εκνεφώμα- 
τος, σφαιροειδή, φολιδωτά ή αλεσμένα, αποτελούμενα 
από 97% ή περισσότερο από οιοδήποτε από τα ως 
άνω μέταλλα. 

Τεχνική Σημείωση: 

Η φυσική περιεκτικότητα αφνίου στο ζιρκόνιο (τυπικώς 
2% ως 7%) προσμετράται με το ζιρκόνιο. 

ε. Βόριο και κράματα βορίου με μέγεθος σωματιδίων 
κάτω από 60 χ ΙΟ- 6 πι (60 μπι), ανεξαρτήτως εάν είναι 
σφαιρικά, υπό μορφή εκνεφώματος, σφαιροειδή, φολι¬ 
δωτά ή αλεσμένα με καθαρότητα 85% κατά βάρος ή 
μεγαλύτερη. 

στ. Υλικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητας όπως πολ¬ 
τός βορίου, με ενεργειακή πυκνότητα 4 χ ΙΟ 6 ϋ/Κρ ή 
μεγαλύτερη. 

4.Γ.3. Οξειδωτικά/Καύσιμα ως εξής: 

Υπερχλωρικά, χλωρικά ή χρωμικά άλατα σε ανάμιξη 
με κονιοποιημένα μέταλλα ή άλλα συστατικά καυσίμων 
υψηλής ενέργειας. 

4.Γ.4. Οξειδωτικές ουσίες ως εξής: 

α. Υγρές οξειδωτικές ουσίες ως εξής: 

1. Τριοξείδιο διαζώτου 

2. Διοξείδιο αζώτου/ τετραοξείδιο διαζώτου 


3. Πεντοξείδιο διαζώτου 

4. Μικτά Οξείδια Αζώτου (ΜΟΝ) 

5. Σταθεροποιημένο Ερυθρό Ατμίζον Νιτρικό Οξύ 
(ΙΒΡΝΑ) 

6. Ενώσεις αποτελούμενες από φθόριο και ένα ή πε¬ 
ρισσότερα από τα λοιπά αλογόνα, οξυγόνο ή άζωτο. 

Τεχνική Σημείωση: 

Τα Μικτά Οξείδια Αζώτου (ΜΟΝ) είναι διαλύματα Μο- 
νοξειδίου του Αζώτου σε Τετραοξείδιο Αζώτου/Διοξείδιο 
Αζώτου (Ν 2 0 4 /Ν0 2 ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
πυραυλικά συστήματα. Υπάρχει μία σειρά συνθέσεων 
που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΜΟΝί ή ΜΟΝί] όπου ί 
και ] είναι ακέραιοι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το 
ποσοστό Μονοξειδίου του Αζώτου στο μίγμα (π.χ. το 
ΜΟΝ3 περιέχει 3% Μονοξειδίου του Αζώτου, το ΜΟΝ25 
25% Μονοξειδίου του Αζώτου. Το άνω όριο είναι ΜΟΝ4Θ, 
40% κατά βάρος). 

Σημείωση: 

Το Είδος 4.Γ.4.α.6. δεν ελέγχει Τριφθοριούχο Αζωτο 
(ΝΕ3) σε αέρια μοφή καθώς δεν είναι χρησιμοποιήσιμο 
για πυραυλικές εφαρμογές, 
β. Στερεές οξειδωτικές ουσίες ως εξής: 

1. Υπερχλωρικά αμμώνιο 

2. Δινιτραμιδικό αμμώνιο (ΑϋΝ) 

3. Νιτρο-αμίνες (κυκλοτετραμεθυλενο-τετρανιτραμίνη 
(ΗΜΧ), κυκλοτριμεθυλενο-τρινιτραμίνη (ΒϋΧ)) 

4. Νιτρομυρμηκικό υδραζίνιο (ΗΝΡ) [ΟΑ3 20773-28-8] 
4.Γ.5. Πολυμερικές ουσίες, ως εξής: 

α. Πολυβουταδιένιο με τελικές καρβοξυλομάδες 
(ΟΤΡΒ) 

β. Πολυβουταδιένιο με τελικές υδροξυλομάδες 
(ΗΤΡΒ) 

γ. Πολυμερές γλυκιδυλαζιδίου (ΘΑΡ) 
δ. Πολυβουταδιένιο-Ακρυλικό οξύ (ΡΒΑΑ) 
ε. Πολυβουταδιένιο-Ακρυλικό οξύ-Ακρυλονιτρίλιο 
(ΡΒΑΝ) 

4.Γ.6. Λοιπά πρόσθετα και παράγοντες προωθητικών 
ως εξής: 

α. Συνδετικοί παράγοντες ως εξής: 

1. Τρις (1-(2-μεθυλο)αζιριδινυλ) οξείδιο φωσφίνης 
(ΜΑΡΟ) 

2. Τριμεσοϋλ-1(2-αιθυλ) αζιριδίνη (ΗΧ-868, ΒΙΤΑ) 

3. Τεπανόλιο (ΤΕΡΑΝΟί) (ΗΧ878), προϊόν αντίδρασης 
τετρααιθλυλενοπε-νταμίνης, ακρυλονιτριλίου και γλυ- 
κιδόλης 

4. Τεπάνιο (ΤΕΡΑΝ) (ΗΧ-879), προϊόν αντίδρασης τε- 
τρααιθλυλενοπε-νταμίνης και ακρυλονιτριλίου. 

5. Πολυλειτουργικά αμίδια αζιριδίνης με ισοφθαλικό, 
τριμεσικό, ισοκυανουρικό, ή τριμεθυλαδιπικό κορμό που 
έχουν επίσης μία 2-μεθυλο ή 2-αιθυλο αζιριδινική ομάδα 
(ΗΧ-752, ΗΧ-874 και ΗΧ-877). 

β. Παράγοντας ενθείωσης και καταλύτες ως εξής: 

Τριφαινυλοβισμούθιο (ΤΡΒ) 

γ. Παράγοντες μεταβολής ρυθμού καύσης, ως εξής: 

1. Καρβοράνια, δεκαβοράνια, πενταβοράνια και πα¬ 
ράγωγα αυτών 

2. Σιδηροκενικά παράγωγα, ως εξής: 
α. Κατοκένιο 

β. Αιθυλοσιδηροκένιο 
γ. Προπυλοσιδηροκένιο 
δ. η-Βουτυλοσιδηροκένιο 
ε. Πεντυλοσιδηροκένιο 
στ. Δικυκλοπεντυλοσιδηροκένιο 
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ζ. Δικυκλοεξυλοσιδηροκένιο 
η. Διαιθυλοσιδηροκένιο 
θ. Διπροπυλοσιδηροκένιο 
ι. Διβουτυλοσιδηροκένιο 
ια. Διεξυλοσιδηροκένιο 
ιβ. Ακετυλοσιδηροκένια 
ιγ. Σιδηροκενικά Καρβοξυλικά οξέα 
ιδ. Βουτακένιο 

ιε. Αλλα σιδηροκενικά παράγωγα χρησιμοποιήσιμα ως 
παράγοντες μεταβολής ρυθμού καύσης προωθητικού 
πυραύλων. 

δ. Νιτρικοί εστέρες και νιτρωμένοι πλαστικοποιητές 
ως εξής: 

1. Δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (ΤΕΘΩΝ) 

2. Τρινιτρική τριμεθυλοαιθάνιο (ΤΜΕΤΝ) 

3. Τρινιτρική 1,2,4-βουτανοτριόλη (ΒΤΤΝ) 

4. Δινιτρική διαιθυλενογλυκόλη (ΩΕΘΩΝ) 
ε. Σταθεροποιητές ως εξής: 

1. 2-Νιτροδκραινυλαμίνη 

2. Ν-μεθυλ-ρ-νιτροανιλίνη. 

4.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

4.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για την «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 4.Β. 
για την «παραγωγή» και διακίνηση υλικών που ορίζονται 
στο 4.Γ. 

4.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

4.Ε.Ι. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή υλικών που ορίζονται στο 4.Β. 
και 4.Γ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II - ΕΙΔΟΣ 5 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

6.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

6.Α.Ι. Σύνθετες δομές, ελάσματα, και κατασκευές αυ¬ 
τών, ειδικώς σχεδιασμένα για χρήση στα συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α. και στα υποσυστήματα που ορί¬ 
ζονται στο 2.Α. 

6.Α.2 Επανακορεσμένα υλικά πυρόλυσης (δηλ. άνθρα- 
κα-άνθρακα) που διαθέτουν όλα τα εξής: 
α. Είναι σχεδιασμένα για πυραυλικά συστήματα, και 
β. Είναι χρησιμοποιήσιμα στα συστήματα που ορίζο¬ 
νται στο Ι.Α. 

6.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
6.Β.Ι. Εξοπλισμός για την «παραγωγή» δομικών σύνθε¬ 
των υλικών, ινών, προεμποτισμάτων ή προμορφωμάτων, 
χρησιμοποιήσιμων στα συστήματα που ορίζονται στο 
ΙΑ, ως ακολούθως, και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά 
μέρη και παρελκόμενα αυτών: 

α. Μηχανές περιέλιξης νημάτων των οποίων οι κινή¬ 
σεις για τοποθέτηση, εκτύλιξη και περιέλιξη νημάτων 
μπορούν να συντονιστούν και προγραμματιστούν σε 
τρεις ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες να κα¬ 
τασκευάζουν σύνθετες δομές ή ελάσματα από ινώδη 
ή νηματώδη υλικά, και έλεγχοι συντονισμού και προ¬ 
γραμματισμού. 

β. Μηχανές τοποθέτησης ταινιών των οποίων οι κι¬ 
νήσεις για τοποθέτηση και πλέξη ταινίας και φύλλων 
μπορούν να συντονιστούν και προγραμματιστούν σε 
δύο ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την 


κατασκευή σύνθετων σκελετών ατράκτου και πυραυ¬ 
λικών δομών. 

γ. Πολυ-κατευθυντικές, πολύ-διάστατες μηχανές ύφαν¬ 
σης ή μηχανές πλεξίματος, περιλαμβανομένων προ- 
σαρμογέων και κιτ μετατροπής για ύφανση, πλέξιμο ή 
περιτύλιξη ινών για την κατασκευή σύνθετων δομών. 

Σημείωση: 

Το Θ.Β.Ι.γ δεν ελέγχει υφαντουργικές μηχανές που δεν 
έχουν υποστεί μετατροπή για τις δηλωθείσες τελικές 
χρήσεις. 

δ. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για 
την παραγωγή ινωδών ή νηματωδών υλικών ως εξής: 

1. Εξοπλισμός για μετατροπή πολυμερικών ινών (όπως 
πολυακρυλονιτρίλιο, ρεγιόν, ή πολυκαρβοσιλάνιο) που 
περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για τάνυση της ίνας κατά 
την θέρμανση. 

2. Εξοπλισμός για την εναπόθεση στοιχείων ή ενώσε¬ 
ων επί υποστρωμάτων θερμαινόμενων νηματίων. 

3. Εξοπλισμός για την υγρή ύφανση πυρίμαχων κερα¬ 
μικών (όπως οξείδιο αργιλίου). 

ε. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για 
ειδική επιφανειακή κατεργασία ινών ή για την παραγωγή 
προεμποτισμάτων και προμορφωμάτων, περιλαμβανο- 
μένων κυλίνδρων, τανυστών, εξοπλισμού επίστρωσης, 
εξοπλισμού κοπής και μήτρες στοιχειοθεσίας (σϋσΚθΐ'). 

Σημείωση: 

Παραδείγματα συστατικών μερών και παρελκομένων 
για τις μηχανές που ορίζονται στο 6.Β.Ι. είναι καλούπια, 
μαντρέλια, μήτρες, εξαρτήματα και εργαλεία για το 
προμορφοποιητικό πρεσάρισμα, προετοιμασία, χύτευση, 
πυροσυσσωμάτωση ή συγκόλληση σύνθετων δομών, 
φύλλων και κατασκευών αυτών. 

6.Β.2. Ακροφύσια ειδικώς σχεδιασμένα για τις διεργα¬ 
σίες που αναφέρονται στο 6.Ε.3. 

6.Β.3. Ισοστατικές πρέσσες που έχουν όλα τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή μεγαλύτερη από 
69 ΜΡα 

β. Είναι σχεδιασμένες να επιτυγχάνουν και διατηρούν 
ελεγχόμενο θερμικό περιβάλλον 600°θ ή περισσότερο, 
και 

γ. Διαθέτουν εσοχή θαλάμου με εσωτερική διάμετρο 
254 πιπι ή μεγαλύτερη. 

6.Β.4. Κάμινοι χημικής εναπόθεσης ατμού σχεδιασμένοι 
ή τροποποιημένοι για την πύκνωση σύνθετων υλικών 
άνθρακα-άνθρακα. 

6.Β.5. Εξοπλισμός και έλεγχοι διαδικασιών, άλλα από 
εκείνα που ορίζονται στο 6.Β.3. ή 6.Β.4, σχεδιασμένα ή 
τροποποιημένα για πύκνωση και πυρόλυση ακροφυσίων 
πυραύλων και ρυγχών οχημάτων επανεισόδου. 

6.Γ. ΥΛΙΚΑ 

6.Γ.Ι. Προεμποτισμένα με ρητίνες ινώδη υλικά και 
ινώδη προμορφώματα με μεταλλική επίστρωση, για τα 
αγαθά που ορίζονται στο 6.Α.Ι., κατασκευασμένα είτε 
από οργανική μήτρα είτε από μεταλλική μήτρα χρησι¬ 
μοποιώντας ινώδεις ή νηματώδεις ενισχύσεις που έχουν 
ειδικό όριο θραύσεως μεγαλύτερο από 7,62 χ 10 4 πι και 
ειδικό μέτρο ελαστικότητας (εροοίΐίο πιοόυΐυε) μεγαλύ¬ 
τερο από 3,18 χ 10 6 πι. 

Σημείωση: 

Τα μόνα προεμποτισμένα με ρητίνες ινώδη υλικά 
που ορίζονται στο 6.Γ.1 είναι εκείνα που χρησιμοποιούν 
ρητίνες με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Τς), 
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μετά την σκλήρυνση, που υπερβαίνει τους 145°Θ όπως 
προσδιορίζεται από Α3ΤΜ 04065 ή εθνικά ισοδύναμα 
πρότυπα. 

6.Γ.2. Επανακορεσμένα πυρολυμένα (δηλ. άνθρακας- 
άνθρακας) υλικά που έχουν όλα τα εξής: 
α. Είναι σχεδιασμένα για πυραυλικά συστήματα, και 
β. Είναι χρησιμοποιήσιμα στα συστήματα που ορίζο¬ 
νται στο Ι.Α. 

6.Γ.3. Λεπτόκοκκοι γραφίτες με ολική πυκνότητα του¬ 
λάχιστον 1,72 ρ/οο μετρούμενη στους 15° Ο και μέγεθος 
κόκκου 100 χ ΙΟ 6 γτί (100 μπι) ή λιγότερο, χρησιμοποι¬ 
ήσιμοι για ακροφύσια πυραύλων και ρύγχη οχημάτων 
επανεισόδου, οι οποίοι μπορούν να υποστούν μηχανική 
κατεργασία ώστε να δώσουν οιοδήποτε από τα εξής 
προϊόντα: 

α. Κυλίνδρους με διάμετρο 120 ηηπι ή μεγαλύτερη και 
μήκος 50 ηηπι ή μεγαλύτερο 
β. Σωλήνες με εσωτερική διάμετρο 65 πιπι ή μεγαλύ¬ 
τερη και πάχος τοιχώματος 25 πιπι ή μεγαλύτερο και 
μήκος 50 πιπι ή μεγαλύτερο, ή 
γ. Τάκους μεγέθους 120 πιπι χ 120 πιπι χ 50 πιπι ή 
μεγαλύτερο. 

6.Γ.4. Πυρολυτικοί ή ινώδεις ενισχυμένοι γραφίτες 
χρησιμοποιήσιμοι για ακροφύσια πυραύλων και ρύγχη 
οχημάτων επανεισόδου χρησιμοποιήσιμων σε συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

6.Γ.5. Κεραμικά σύνθετα υλικά (διηλεκτρικής σταθερός 
κάτω του 6 σε οποιαδήποτε συχνότητα από 100 ΜΗζ 
ως 100 ΘΗζ) για χρήση σε προστατευτικούς θόλους 
(Γθάοπίθ) βλημάτων χρησιμοποιήσιμους σε συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α. 

6.Γ.6. Κεραμικό ενισχυμένο με ανθρακοπυρίτιο, επι- 
δεχόμενο μηχανική κατεργασία, χρησιμοποιήσιμο για 
ρύγχη χρησιμοποιήσιμα σε συστήματα που ορίζονται 
στο Ι.Α. 

6.Γ.7. Βολφράμιο, μολυβδαίνιο, και κράματα αυτών των 
μετάλλων στην μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών σωματι¬ 
δίων ή σωματιδίων εκνεφώματος διαμέτρου 500 χ 10' 6 πι 
(500μπι) ή μικρότερης, καθαρότητας 97% ή μεγαλύτερης 
για την κατασκευή συστατικών μερών πυραυλοκινητή- 
ρων, δηλ. θερμικών θωράκων, υποστρωμάτων ακροφυ- 
σίων, στενώσεων ακροφυσίων, και επιφανειών ελέγχου 
ανύσματος ώσεως, χρησιμοποιήσιμων σε συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α. 

6.Γ.8. Χάλυβες μαρτενγήρανσης που έχουν τελικό Όριο 
Θραύσεως ίσο ή μεγαλύτερο των 1,5 ΘΡα, μετρούμενο 
στους 20° Ο, με τη μορφή φύλλου, πλάκας ή σωλήνωσης 
με πάχος τοιχώματος ή πλάκας ίσο ή μικρότερο των 5,0 πιπι 
χρησιμοποιήσιμοι σε συστήματα που ορίζονται στο ΙΑ 
Τεχνική Σημείωση: 

Οι χάλυβες μαρτενγήρανσης γενικώς χαρακτηρίζονται 
από υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, πολύ χαμηλή πε¬ 
ριεκτικότητα σε άνθρακα και χρησιμοποιούν στοιχεία 
υποκατάστασης ή ιζήματα για την σκλήρυνση. 

6.Γ.9. Ανοξείδωτος χάλυβας διπλός σταθεροποιημένος 
με τιτάνιο (Τί-Θ33) χρησιμοποιήσιμος στα συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α. που έχει όλα τα παρακάτω: 
α. Που έχει όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Περιέχει χρώμιο 17,0-23,0 τοις εκατό κατά βάρος και 
νικέλιο 4,5-7,0 τοις εκατό κατά βάρος. 

2. Έχει περιεκτικότητα σε τιτάνιο μεγαλύτερη από 0,10 
της κατά βάρος περιεκτικότητας νικελίου, και 


3. Φερριτική-ωστενιτική μικροδομή (αναφερόμενη επί¬ 
σης και ως μικροδομή δύο φάσεων) της οποίας τουλάχι¬ 
στον 10% κατ’ όγκο είναι ωστενίτης (σύμφωνα με Α3ΤΜ 
Ε-1181-87 ή εθνικά ισοδύναμα πρότυπα), και 

β. Οιαδήποτε από τις εξής μορφές: 

1. Πλινθώματα ή ράβδοι μεγέθους 100 πιπι ή μεγαλύ¬ 
τερου σε κάθε διάσταση 

2. Φύλλα πλάτους 600 πιπι ή μεγαλύτερου και πάχους 
3 πιπι ή μικρότερου, ή 

3. Σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 600 πιπι ή μεγαλύ¬ 
τερης και πάχους τοιχώματος 3 πιπι ή μικρότερου. 

6.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

6.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για την «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 6.Β.Ι. 

6.Δ.2. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τον εξοπλισμό που ορίζεται στο 6.Β.3., 6.Β.4., 
ή 6.Β.5. 

6.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

6.Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού, υλικών ή «λογισμικού» που ορίζεται 
στο 6.Α., 6.Β., 6.Γ. ή 6.Δ. 

6.Ε.2. «Τεχνικά δεδομένα» (περιλαμβανομένων συνθη¬ 
κών κατεργασίας) και διαδικασίες για την ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, πιέσεων ή ατμόσφαιρας σε αυτόκλειστα 
ή υδρόκλειστα όταν χρησιμοποιούνται για την παραγω¬ 
γή σύνθετων υλικών ή μερικώς κατεργασμένων σύνθε¬ 
των υλικών, χρησιμοποιήσιμων για εξοπλισμό ή υλικά 
που ορίζονται στο 6.Α. ή 6.Γ. 

6.Ε.3. «Τεχνολογία» για παραγωγή πυρολυτικώς ληφθέ- 
ντων υλικών μορφοποιημένων σε καλούπι, μαντρέλι ή 
άλλο υπόστρωμα από πρόδρομα αέρια που διασπώνται 
στο εύρος θερμοκρασιών από 1.300Ό ως 2.900°Θ σε 
πιέσεις 130 Ρα (1 πιπι Ης) ως 20 Ι<Ρα (150 πιπι Ηρ) περι- 
λαμβανομένης «τεχνολογίας» για τη σύνθεση πρόδρο¬ 
μων αερίων, ρυθμών ροής, και πινάκων και παραμέτρων 
ελέγχου διαδικασίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II - ΕΙΔΟΣ 7 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II - ΕΙΔΟΣ 8 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 9 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ & ΕΥΡΕΣΗ ΚΑ¬ 
ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

9.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

9.Α.Ι. Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνων πτήσεως 
που περιλαμβάνουν γυροσκοπικά συστήματα σταθερός 
σκοπεύσεως ή αυτόματους πιλότους, σχεδιασμένα ή τρο¬ 
ποποιημένα για χρήση στα συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α. και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών. 

9.Α.2. Γυρο-αστρικές πυξίδες και λοιπές διατάξεις που 
καθορίζουν θέση ή προσανατολισμό μέσω της αυτόμα¬ 
της παρακολούθησης ουράνιων σωμάτων ή δορυφόρων, 
και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών. 

9.Α.3. Γραμμικά επιταχυνσίμετρα, σχεδιασμένα για 
χρήση σε συστήματα αδρανειακής πλοήγησης ή σε 
συστήματα καθοδήγησης όλων των τύπων, χρησιμο¬ 
ποιήσιμα στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., 19.Α.1. 
ή 19.Α.2, που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, 
και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών: 

α. «Επαναληψιμότητα» «συντελεστή κλίμακας» λιγότε- 
ρη (καλύτερη) από 1250 ρρπι, και 
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β. «Επαναληψιμότητα» πόλωσης λιγότερη (καλύτερη) 
από 1250 οιίοΐΌ ς). 

Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Η «πόλωση» ορίζεται ως το σήμα εξόδου του επι- 
ταχυνσίμετρου όταν η εφαρμοζόμενη επιτάχυνση είναι 
μηδενική. 

2. Ο «συντελεστής κλίμακας» ορίζεται ως ο λόγος της 
μεταβολής του μεγέθους εξόδου προς την μεταβολή 
του μεγέθους εισόδου. 

3. Η μέτρηση «πόλωσης» και «συντελεστή κλίμακας» 
αναφέρεται σε τυπική απόκλιση 1 σ ως προς σταθερή 
διαβάθμιση (βαθμονόμηση) σε χρονικό διάστημα ενός 
έτους. 

4. Η «επαναληψιμότητα» ορίζεται σύμφωνα με το ΙΕΕΕ 
Πρότυπο 528-2001 ως εξής: «Η εγγύτητα συμφωνίας με¬ 
ταξύ επανειλημμένων μετρήσεων της ίδιας μεταβλητής 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας όταν μεταξύ 
των μετρήσεων παρουσιάζονται αλλαγές στις συνθήκες 
ή περίοδοι μη λειτουργίας». 

Σημείωση: 

Το Είδος 9.Α.3. δεν ελέγχει επιταχυνσίμετρα ειδικώς 
σχεδιασμένα ή αναπτυχθέντα ώστε να λειτουργούν ως 
αισθητήρες Μ\Λ/Ω (Μέτρησης Κατά τη Γεώτρηση) που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια εργασιών στο φρέ¬ 
αρ της γεώτρησης. 

9.Α.4. Όλοι οι τύποι γυροσκοπίων χρησιμοποιήσιμων 
στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., 19.Α.1 ή 19.Α.2, 
με χαρακτηριστική «σταθερότητα» «ρυθμού εκτροπής» 
κάτω από 0,5 μοίρες (1 σ ή ιτηε) ανά ώρα σε περιβάλλον 
19 και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών. 

Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Ο «ρυθμός εκτροπής» ορίζεται ως ο χρονικός ρυθμός 
απόκλισης των δεδομένων εξόδου από τα επιθυμητά 
δεδομένα εξόδου. Περιλαμβάνει τυχαίες και συστηματι¬ 
κές συνιστώσες και εκφράζεται ως ισοδύναμη γωνιακή 
μετατόπιση ανά μονάδα χρόνου ως προς τον αδρανει- 
ακό χώρο. 

2. Η «σταθερότητα» ορίζεται ως η τυπική απόκλιση (1 
σ) της διακύμανσης συγκεκριμένης παραμέτρου από 
την βαθμονομημένη τιμή της που μετράται υπό συνθή¬ 
κες σταθερής θερμοκρασίας. Μπορεί να εκφραστεί ως 
συνάρτηση του χρόνου. 

9.Α.5. Επιταχυνσίμετρα συνεχούς εξόδου ή γυροσκόπια 
κάθε τύπου, με προδιαγραφές λειτουργίας σε επίπεδα 
επιτάχυνσης άνω των 100 9 , και ειδικώς σχεδιασμένα 
συστατικά μέρη αυτών. 

9.Α.6. Αδρανειακός ή άλλος εξοπλισμός που χρησιμο¬ 
ποιεί επιταχυνσίμετρα που ορίζονται στο 9.Α.3. ή 9.Α.5. ή 
γυροσκόπια που ορίζονται στο 9.Α.4. ή 9.Α.5., και συστή¬ 
ματα που εμπεριέχουν τέτοιον εξοπλισμό, και ειδικώς 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών. 

9.Α.7. «Ολοκληρωμένα συστήματα πλοήγησης», σχε¬ 
διασμένα ή τροποποιημένα για τα συστήματα που ορί¬ 
ζονται στο ΙΑ, 19.Α.1. ή 19.Α.2. και ικανά να παρέχουν 
ακρίβεια πλοήγησης 200 πι ΩΕΡ ή μικρότερη. 

Τεχνική Σημείωση: 

Ένα «ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης» τυπικώς 
περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα συστατικά μέρη: 

α. Αδρανειακή συσκευή μέτρησης (π.χ. σύστημα ανα¬ 
φοράς στάσης και πορείας, αδρανειακή μονάδα ανα¬ 
φοράς, ή σύστημα αδρανειακής πλοήγησης). 


β.Έναν ή περισσότερους εξωτερικούς αισθητήρες που 
χρησιμοποιούνται για επικαιροποίηση της θέσης ή/και 
ταχύτητας, είτε περιοδικώς είτε συνεχώς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πτήσης (π.χ. δορυφορικός δέκτης πλοήγη¬ 
σης, υψίμετρο ραντάρ, ή/και ραντάρ ΩορρΙθΐ·), και 

γ. Υλικό και λογισμικό ολοκλήρωσης. 

Σημ. Για το «λογισμικό» ολοκλήρωσης, βλ. Είδος 
9.Δ.4. 

9.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

9.Β.Ι. «Εξοπλισμός παραγωγής», και λοιπός εξοπλισμός 
δοκιμών, βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, εκτός εκεί¬ 
νου που περιγράφεται στο 9.Β.2., σχεδιασμένος ή τρο¬ 
ποποιημένος για χρήση μαζί με εξοπλισμό που ορίζεται 
στο 9.Α. 

Σημείωση: 

Ο εξοπλισμός που ορίζεται στο 9.Β.Ι. περιλαμβάνει 
τα εξής: 

α. Για εξοπλισμό γυροσκοπίων λέιζερ, τον ακόλουθο 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό 
κατόπτρων, που έχει την ακόλουθη ακρίβεια κατωφλιού 
ή καλύτερη: 

1. Σκεδασίμετρο (δοαΙΙαΓοπίθΙβή (10 ρρπι) 

2. Ανακλασιόμετρο (50 ρρπι) 

3. ΡΓοίίΙοπιβίΘΓ (5 ΑηρεΐΓοπιε) 

β. Γ ια λοιπό αδρανειακό εξοπλισμό: 

1. Οργανο Δοκιμής του ΜοάυΙθ της Αδρανειακής Μο¬ 
νάδας Μέτρησης (ΙΜΙΙ) 

2. Όργανο Δοκιμής Πλατφόρμας ΙΜΨ 

3. Εξάρτημα Χειρισμού Σταθερού Στοιχείου ΙΜΨ 

4. Εξάρτημα Ισορροπίας Πλατφόρμας ΙΜΨ 

5. Σταθμός Δοκιμών Συντονισμού Γυροσκοπίων 

6. Σταθμός Δυναμικής Ζυγοστάθμισης Γ υροσκοπίων 

7. Σταθμός Δοκιμής Ρονταρίσματος/Κινητήρων Γυ¬ 
ροσκοπίων 

8. Σταθμός Εκκένωσης/Πλήρωσης Γ υροσκοπίων 

9. Κεντρόφυγη Στερέωση για Εφέδρανα Γ υροσκοπίων 

10. Σταθμός Ευθυγράμμισης Αξονα Επιταχυνσίμε- 
τρων 

11. Σταθμός Δοκιμών Επιταχυνσίμετρων. 

9.Β.2. Εξοπλισμός ως εξής: 

α. Μηχανήματα ζυγοστάθμισης που έχουν όλα τα πα¬ 
ρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Δεν είναι ικανά να ζυγοσταθμίσουν στροφεία/συ¬ 
γκροτήματα μάζας μεγαλύτερης των 3 χλγ. 

2. Είναι ικανά να ζυγοσταθμίσουν στροφεία/συγκρο¬ 
τήματα σε ταχύτητες άνω των 12.500 τρπι 

3. Είναι ικανά να διορθώσουν την ανισορροπία σε δύο 
επίπεδα ή περισσότερα, και 

4. Είναι ικανά να ζυγοσταθμίσουν υπολειμματική ειδική 
ανισορροπία 0,2 ρ πηπι ανά χλγ. μάζας στροφείου. 

β. Ενδεικτικές κεφαλές (γνωστές και ως όργανα ζυγο- 
στάθμισης) σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για χρήση 
με μηχανήματα που ορίζονται στο 9.Β.2.α. 

γ. Προσομοιωτές κίνησης/περιστροφικές τράπεζες 
(εξοπλισμός ικανός να κάνει προσομοίωση κίνησης) 
που έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Δύο άξονες ή περισσότερους 

2. Περιστροφικούς δακτυλίους ικανούς να μεταδίδουν 
πληροφορίες ηλεκτρικής ισχύος ή/και σήματος, και 

3. Έχοντα οιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Γ ια οιονδήποτε έναν άξονα έχουν όλα τα κάτωθι: 

1. Ικανότητα ταχύτητας περιστροφής 400 μοιρών/ε ή 

περισσότερο, ή 30 μοιρών/δ ή λιγότερο, και 
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2. Ανάλυση ταχυτήτων περιστροφής ίση ή μικρότερη 
από 6 μοίρες/ε και ακρίβεια ίση ή μικρότερη των 0,6 
μοιρών/5 

β. Έχουν στην χειρότερη περίπτωση σταθερότητα 
περιστροφής ίση ή καλύτερη (λιγότερη) από συν ή πλην 
0,05% ως μέσο όρο των 10 μοιρών ή περισσότερο, ή 

γ. Ακρίβεια τοποθέτησης ίση ή καλύτερη από 5 3 ιό 
δβοοηά. 

δ. Τράπεζες τοποθέτησης (εξοπλισμός ικανός επακρι- 
βούς περιστροφικής τοποθέτησης σε οποιουσδήποτε 
άξονες) που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Δύο άξονες ή περισσότερους, και 

2. Ακρίβεια τοποθέτησης ίση ή καλύτερη από 5 3 ιό 
δβοοηά. 

ε. Φυγόκεντροι ικανές επιταχύνσεων άνω των 100 ρ 
με περιστροφικούς δακτυλίους ικανούς να μεταδώσουν 
πληροφορίες ηλεκτρικής ισχύος και σήματος. 

Σημειώσεις: 

1. Τα μόνα μηχανήματα ζυγοστάθμισης, ενδεικτικές κε¬ 
φαλές, προσομοιωτές κίνησης, περιστροφικές τράπεζες, 
τράπεζες τοποθέτησης και φυγόκεντροι που ορίζονται 
στο Είδος 9 είναι εκείνα που ορίζονται στο 9.Β.2. 

2. Το 9.Β.2.α. δεν ελέγχει μηχανήματα ζυγοστάθμισης 
σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για οδοντιατρικό ή άλλο 
ιατρικό εξοπλισμό. 

3. Τα 9.Β.2.γ. και 9.Β.2.δ. δεν ελέγχουν περιστροφικές 
τράπεζες σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για εργαλει- 
ομηχανές ή για ιατρικό εξοπλισμό. 

4. Περιστροφικές τράπεζες που δεν ελέγχονται από το 

9.Β.2.γ. και παρέχουν τα χαρακτηριστικά τράπεζας το¬ 
ποθέτησης θα αξιολογούνται σύμφωνα με το 9.Β.2.δ. 

5. Εξοπλισμός που έχει τα χαρακτηριστικά που ορί¬ 
ζονται στο 9.Β.2.δ. και εκπληρώνει επίσης τα χαρακτη¬ 
ριστικά του 9.Β.2.γ. θα αντιμετωπίζεται ως εξοπλισμός 
που ορίζεται στο 9.Β.2.γ. 

9.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν 

9.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

9.Δ.Ι. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 9.Α. 
ή 9.Β. 

9.Δ.2. «Λογισμικό» ολοκλήρωσης για τον εξοπλισμό 
που ορίζεται στο 9.Α.Ι. 

9.Δ.3. «Λογισμικό» ολοκλήρωσης ειδικώς σχεδιασμένο 
για τον εξοπλισμό που ορίζεται στο 9.Α.6. 

9.Δ.4. «Λογισμικό» ολοκλήρωσης, σχεδιασμένο ή τρο¬ 
ποποιημένο για τα «ολοκληρωμένα συστήματα πλοή¬ 
γησης» που ορίζονται στο 9.Α.7. 

Σημείωση: 

Μια κοινή μορφή «λογισμικού» ολοκλήρωσης χρησι¬ 
μοποιεί φιλτράρισμα ΚαΙπίΒΠ. 

9.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

9.Ε.Ι. «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 
9.Α., 9.Β., ή 9.Δ. 

Σημείωση: 

Εξοπλισμός ή «λογισμικό» που ορίζεται στο 9.Α. ή 9.Δ. 
μπορεί να εξαχθεί ως τμήμα επανδρωμένου αεροσκά¬ 
φους, δορυφόρου, οχήματος ξηρός, θαλάσσιου/υπο- 
βρύχιου οχήματος ή εξοπλισμού γεωφυσικών ερευνών 
ή σε ποσότητες που ενδείκνυνται για ανταλλακτικά 
αντικατάστασης για τις εν λόγω εφαρμογές. 


ΕΙΔΟΣ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

10.Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

10.Α.1 Υδραυλικά, μηχανολογικά, ηλεκτρο-οπτικά ή 
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ελέγχου πτήσης (πε- 
ριλαμβανομένων συστημάτων χειρισμού δια ηλεκτρικών 
σημάτων (ίΐγ-όγ-ννίΐ'θ)) σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για 
τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

10.Α.2. Εξοπλισμός ελέγχου στάσης σχεδιασμένος ή 
τροποποιημένος για τα συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α. 

10.Α.3. Σερβοβαλβίδες ελέγχου πτήσης σχεδιασμένες 
ή τροποποιημένες για τα συστήματα του 10.Α.1. ή 10.Α.2., 
και σχεδιασμένες ή τροποποιημένες να λειτουργούν 
σε περιβάλλον κραδασμών άνω των 10 $ γπίβ μεταξύ 
20 Ηζ και 2 Ι<Ηζ. 

Σημείωση: 

Συστήματα, εξοπλισμός ή βαλβίδες που ορίζονται στο 
10.Α. μπορούν να εξαχθούν ως τμήμα επανδρωμένου 
αεροσκάφους ή δορυφόρου ή σε ποσότητες που εν- 
δείκνυνται για ανταλλακτικά αντικατάστασης για επαν¬ 
δρωμένα αεροσκάφη. 

10.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

10.Β.1. Εξοπλισμός δοκιμών, βαθμονόμησης, και ευθυ¬ 
γράμμισης ειδικώς σχεδιασμένος για εξοπλισμό που 
ορίζεται στο 10.Α. 

10.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

10.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

10.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 10.Α. 
ή 10.Β. 

Σημείωση: 

«Λογισμικό» που ορίζεται στο 10.Δ.1. μπορεί να εξαχθεί 
ως τμήμα επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου 
ή σε ποσότητες που ενδείκνυνται για ανταλλακτικά 
αντικατάστασης για επανδρωμένα αεροσκάφη. 

10.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

10.Ε.1. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για ολοκλήρωση επι¬ 
φανειών ατράκτου, συστήματος πρόωσης και ελέγχου 
ανύψωσης οχήματος αέρος, σχεδιασμένη ή τροποποι¬ 
ημένη για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., προς 
βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης καθ’ όλη 
την πτήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος. 

10.Ε.2. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για ολοκλήρωση των 
δεδομένων πτήσης, καθοδήγησης, και πρόωσης σε σύ¬ 
στημα διαχείρισης πτήσης, σχεδιασμένη ή τροποποι¬ 
ημένη για τα συστήματα που ορίζονται στο ΙΑ, για 
βελτιστοποίηση της τροχιάς πυραυλικού συστήματος. 

10. Ε.3. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 
10.Λ., 10.Β., ή 10.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 11 ΑΕΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

11. Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

11.Α.1. Συστήματα ραντάρ και λέιζερ ραντάρ, περιλαμ- 
βανομένων υψίμετρων, σχεδιασμένων ή τροποποιημέ¬ 
νων για χρήση στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Τα συστήματα ραντάρ με λέιζερ ενσωματώνουν εξει- 
δικευμένες τεχνικές μετάδοσης, σάρωσης, λήψης και 
επεξεργασίας σήματος για χρήση των λέιζερ για ηχο- 
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εντοπισμό, εύρεση κατεύθυνσης και διάκριση στόχων 
βάσει χαρακτηριστικών τόπου, ακτινικής ταχύτητας και 
ανάκλασης σώματος. 

11.Α.2. Παθητικοί αισθητήρες για προσδιορισμό διο- 
πτεύσεων σε συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές πηγές 
(εξοπλισμός εύρεσης κατεύθυνσης) ή χαρακτηριστικά 
εδάφους, σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση 
στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

ΪΙ.Α.3 Εξοπλισμός λήψης για Παγκόσμια Δορυφορικά 
Συστήματα Πλοήγησης (ΘΝ33, π.χ. ΟΡ8, ΘΕΟΝΑ33 ή 
ΟαΙίΙθο), που έχει οιοδήποτε από τα παρακάτω χαρα¬ 
κτηριστικά, και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη 
αυτού: 

α. Σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για χρήση σε συ¬ 
στήματα που ορίζονται στο Ι.Α., ή 
β. Σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για εναέριες εφαρ¬ 
μογές και διαθέτει οιοδήποτε από τα παρακάτω: 

1. Είναι ικανός να παρέχει πληροφορίες πλοήγησης 
σε ταχύτητες άνω των 600 πι/ε, 

2. Κάνει χρήση αποκρυπτογράφησης, σχεδιασμένης 
ή τροποποιημένης για στρατιωτικές ή κυβερνητικές 
υπηρεσίες, για πρόσβαση σε ασφαλές σήμα/δεδομένα 
ΟΝ33, ή 

3. Είναι ειδικώς σχεδιασμένος να κάνει χρήση γνωρι¬ 
σμάτων αντίμετρων κατά παρεμβολής (π.χ. κεραία μηδε¬ 
νικής ή ηλεκτρονικής καθοδήγησης) ώστε να λειτουργεί 
σε περιβάλλον ενεργητικών ή παθητικών αντιμέτρων. 

Σημείωση: 

Τα 11.Α.3.β.2. και 11.Α.3.β.3. δεν ελέγχουν εξοπλισμό 
σχεδιασμένο για υπηρεσίες ΟΝ33 εμπορικές, πολιτικές 
ή “Ασφάλειας της Ζωής’ (π.χ. ακεραιότητα δεδομένων, 
ασφάλεια πτήσεων). 

11.Α.4. Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και συστατικά μέρη, 
σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για χρήση στα συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο Ι.Α. και ειδικώς σχεδιασμένα 
για στρατιωτική χρήση και λειτουργία σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 125°Ω. 

Σημειώσεις: 

1. Ο εξοπλισμός που ορίζεται στο 11Α περιλαμβάνει: 
α. Εξοπλισμό χαρτογράφησης περιγράμματος εδά¬ 
φους 

β. Εξοπλισμό χαρτογράφησης και συσχέτισης σκηνών 
(ψηφιακό και αναλογικό) 
γ. Εξοπλισμό ραντάρ πλοήγησης ΟορρΙθΓ 
δ. Εξοπλισμό παθητικών συμβολόμετρων 
ε. Εξοπλισμό αισθητήρων απεικόνισης (ενεργητικό και 
παθητικό) 

2. Ο εξοπλισμός που ορίζεται στο 11 .Α. μπορεί να εξα¬ 
χθεί ως τμήμα επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφό¬ 
ρου ή σε ποσότητες που ενδείκνυνται για ανταλλακτικά 
αντικατάστασης για επανδρωμένα αεροσκάφη. 

11.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ουδείς. 

11.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 

11.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

11.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποι¬ 
ημένο για την «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 
11.Α.1., 11.Α.2. ή 11.Α.4. 

11.Δ.2. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο για την «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 11.Α.3. 

11.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

11.Ε.1. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για προστασία αερο¬ 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων έναντι 


κινδύνων Ηλεκτρομαγνητικών Παλμών (ΕΜΡ) και Ηλε- 
κτρομαγνητικής Παρεμβολής (ΕΜΙ) από εξωτερικές πη¬ 
γές, ως εξής: 

α. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για συστήματα θωρά- 
κισης 

β. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για την διάρθρωση ανθε¬ 
κτικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και υποσυστημάτων 

γ. «Τεχνολογία» σχεδιασμού για προσδιορισμό κριτη¬ 
ρίων ανθεκτικότητας για τα ανωτέρω. 

11. Ε.2. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 
11 .Α. ή 11.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 

12. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

12.Α.1. Συσκευές και διατάξεις, σχεδιασμένες ή τρο¬ 
ποποιημένες για την διακίνηση, έλεγχο, ενεργοποίηση 
και εκτόξευση των συστημάτων που ορίζονται στο Ι.Α., 
19.Α.1. ή 19.Α.2. 

12.Α.2. Οχήματα σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για 
την μεταφορά, διακίνηση, έλεγχο, ενεργοποίηση και 
εκτόξευση των συστημάτων που ορίζονται στο Ι.Α. 

12.Α.3. Μετρητές βαρύτητας (βαρυτόμετρα), βαρυτικά 
κλισίμετρα, και ειδικώς σχεδιασμένα συστατικά μέρη 
αυτών, σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για εναέρια ή 
θαλάσσια χρήση, που έχουν στατική ή λειτουργική 
ακρίβεια 7 χ ΙΟ -6 πι/ε 2 (0,7 ητπΙΙίραΙ) ή καλύτερη, με χρόνο 
μέχρι καταγραφή σταθερής κατάστασης δύο λεπτά ή 
μικρότερο, χρησιμοποιήσιμα για συστήματα που ορί¬ 
ζονται στο Ι.Α. 

12.Α.4. Εξοπλισμός τηλεμετρίας και τηλεελέγχου, πε- 
ριλαμβανομένου εξοπλισμού εδάφους, σχεδιασμένος 
ή τροποποιημένος για συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α., 19.Α.1 ή 19.Α.2. 

Σημειώσεις: 

1. Το 12.Α.4. δεν ελέγχει εξοπλισμό σχεδιασμένο ή 
τροποποιημένο για επανδρωμένα αεροσκάφη ή δορυ¬ 
φόρους. 

2. Το 12.Α.4. δεν ελέγχει εξοπλισμό εδάφους σχεδι¬ 
ασμένο ή τροποποιημένο για χερσαίες ή θαλάσσιες 
εφαρμογές. 

3. Το 12.Α.4 δεν ελέγχει εξοπλισμό σχεδιασμένο για 
υπηρεσίες ΘΝ33 εμπορικές, πολιτικές ή “Ασφάλειας της 
Ζωής’ (π.χ. ακεραιότητα δεδομένων, ασφάλεια πτήσε¬ 
ων). 

12.Α.5 Συστήματα ιχνηλασίας ακρίβειας, χρησιμοποι¬ 
ήσιμα για συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., 19.Α.1. ή 
19.Α.2. ως εξής: 

α. Συστήματα ιχνηλασίας ακρίβειας που χρησιμοποι¬ 
ούν κωδικομεταφραστή εγκατεστημένο στον πύραυλο ή 
το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σε συνδυασμό είτε 
με αναφορές επιφάνειας ή εναέριες είτε με δορυφορικά 
συστήματα πλοήγησης για την παροχή σε πραγματικό 
χρόνο μετρήσεων θέσης και ταχύτητας εν πτήσει. 

β. Ραντάρ οργάνων εμβέλειας περιλαμβανομένων σχε¬ 
τικών οπτικών/υπέρυθρων οργάνων παρακολούθησης 
με όλες τις παρακάτω δυνατότητες: 

1. Γωνιακή ανάλυση καλύτερη από 3 πίΓαά (0,5 πιίΐε) 

2. Εμβέλεια 30 χλμ ή μεγαλύτερη με ανάλυση εμβέ¬ 
λειας καλύτερη από 10 πι ιττιε, και 

3. Ανάλυση ταχύτητας καλύτερη από 3 πι/ε. 
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12.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ουδείς. 

12.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 

12.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

12.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποι¬ 
ημένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 

12.Α.1. 

12.Δ.2. «Λογισμικό» που επεξεργάζεται καταχωρημένα 
δεδομένα μετά την πτήση, επιτρέποντας προσδιορισμό 
θέσης οχήματος καθ’ όλη την τροχιά της πτήσης του, 
ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α., 19.Α.1. ή 19.Α.2. 

12.Δ.3. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 12.Α.4. 
ή 12.Α.5., χρησιμοποιήσιμο για συστήματα που ορίζονται 
στο ΙΑ, 19.Α.1. ή 19.Α.2. 

12.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

12. Ε.1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 
12.Α. ή 12.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
13Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

13Α1. Αναλογικοί υπολογιστές, ψηφιακοί υπολογιστές 
ή ψηφιακοί διαφορικοί αναλυτές, σχεδιασμένοι ή τρο¬ 
ποποιημένοι για χρήση στα συστήματα που ορίζονται 
στο ΙΑ, που έχουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

α. Με πρόβλεψη για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρα¬ 
σίες από κάτω των -45°0 μέχρι πάνω από +55°0, ή 
β. Σχεδιασμένοι ως στιβαροποιημένοι ή «ανθεκτικοί 
σε ακτινοβολία». 

13. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ουδείς. 

13.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 

13.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Ουδέν. 

13.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

13. Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 13.Α. 

Σημείωση: 

Εξοπλισμός του Είδους 13 μπορεί να εξαχθεί ως τμήμα 
επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου ή σε ποσό¬ 
τητες που ενδείκνυνται για ανταλλακτικά αντικατάστα¬ 
σης για επανδρωμένα αεροσκάφη. 

ΕΙΔΟΣ 14 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙ¬ 
ΑΚΟ ΣΗΜΑ 

14. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

14.Α.1. Μετατροπείς αναλογικού-προς-ψηφιακό, χρησι¬ 
μοποιήσιμοι στα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α., που 
έχουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Σχεδιασμένοι ώστε να εκπληρώνουν στρατιωτικές 
προδιαγραφές για στιβαροποιημένο εξοπλισμό, ή 
β. Σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική 
χρήση, οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους: 

1. «Μικροκυκλώματα» μετατροπής αναλογικού προς 
ψηφιακό, που είναι «ανθεκτικά σε ακτινοβολία» ή έχουν 
όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 


α.Έχουν κβαντισμό που αντιστοιχεί σε 8 όίΐε ή περισ¬ 
σότερα όταν κωδικοποιείται στο δυαδικό σύστημα. 

β.Έχουν πρόβλεψη για λειτουργία στο εύρος θερμο¬ 
κρασιών από κάτω των -54°Ω μέχρι πάνω από +125°Ω, 
και 

γ. Είναι ερμητικώς στεγανοί, ή 
2. Μονάδες ή πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος με¬ 
τατροπής αναλογικού προς ψηφιακό του τύπου της 
ηλεκτρικής εισόδου, που έχουν όλα τα παρακάτω χα¬ 
ρακτηριστικά: χαρακτηριστικά: 

α.Έχουν κβαντισμό που αντιστοιχεί σε 8 όίΐε ή περισ¬ 
σότερα όταν κωδικοποιείται στο δυαδικό σύστημα. 

β.Έχουν πρόβλεψη για λειτουργία στο εύρος θερμο¬ 
κρασιών από κάτω των -45°Ω μέχρι πάνω από +55°0, 
και 

γ. Ενσωματώνουν «μικροκυκλώματα» που ορίζονται 
στο 14.Α.1.β.1. 

14.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ουδείς. 

14.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 

14.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Ουδέν. 

14.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

14. Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 14.Α. 

ΕΙΔΟΣ 15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙ¬ 
ΜΩΝ 

15. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

Ουδέν. 

15.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

15.Β.1. Εξοπλισμός δοκιμής κραδασμών, χρησιμοποι¬ 
ήσιμος για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή τα 
υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α., και συστατικά 
μέρη αυτών, ως εξής: 

α. Συστήματα δοκιμής κραδασμών που χρησιμοποιούν 
τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου και ενσωματώ¬ 
νουν ψηφιακό ελεγκτή, ικανά να δονήσουν σύστημα με 
επιτάχυνση ίση ή μεγαλύτερη από 10 ρ πηε μεταξύ 20 Ηζ 
και 2 ΗΗζ και που προκαλούν δυνάμεις ίσες ή μεγαλύτε¬ 
ρες από 50 Ι<Ν, που μετρώνται σε “γυμνή τράπεζα’. 

β. Ψηφιακοί ελεγκτές, σε συνδυασμό με ειδικώς σχε¬ 
διασμένο «λογισμικό» δοκιμής κραδασμών, με πραγμα¬ 
τικού χρόνου εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 5 Ι<Ηζ και 
σχεδιασμένοι για χρήση με συστήματα δοκιμής κραδα¬ 
σμών που ορίζονται στο Ιδ.Β.Ι.α. 

γ. Μονάδες ταλάντωσης, με ή χωρίς σχετικούς ενισχυ¬ 
τές, ικανές να προκαλέσουν δύναμη ίση ή μεγαλύτερη 
από 50 Ι<Ν, μετρούμενη σε “γυμνή τράπεζα’, και χρησι¬ 
μοποιήσιμες σε συστήματα δοκιμής κραδασμών που 
ορίζονται στο Ιδ.Β.Ι.α. 

δ. Δομές στήριξης δοκιμίων και ηλεκτρονικές μονά¬ 
δες σχεδιασμένες να συνδυάζουν πολλαπλές μονάδες 
ταλάντωσης σε ένα πλήρες σύστημα ικανό να παρέχει 
ενεργή συνδυασμένη δύναμη ίση ή μεγαλύτερη από 50 
Ι<Ν, μετρούμενη σε “γυμνή τράπεζα’, και χρησιμοποιήσι¬ 
μες σε συστήματα δοκιμής κραδασμών που ορίζονται 
στο Ιδ.Β.Ι.α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Συστήματα δοκιμής κραδασμών που ενσωματώνουν 
ψηφιακό ελεγκτή είναι εκείνα τα συστήματα, οι λειτουρ- 
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γίες των οποίων ελέγχονται αυτόματα, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, από αποθηκευμένα και ψηφιακώς κωδικο- 
ποιημένα ηλεκτρικά σήματα. 

15.Β.2. Αεροσήραγγες για ταχύτητες Μαοά 0,9 ή με¬ 
γαλύτερες, χρησιμοποιήσιμες για τα συστήματα που 
ορίζονται στο Ι.Α. ή τα υποσυστήματα που ορίζονται 
στο 2.Α. 

15.Β.3. Τράπεζες/εξέδρες δοκιμών, χρησιμοποιήσιμες 
για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή τα υποσυ¬ 
στήματα που ορίζονται στο 2.Α., οι οποίες έχουν την 
δυναμικότητα χειρισμού πυραύλων στερεού ή υγρού 
προωθητικού, κινητήρες ή μηχανές ώσης μεγαλύτερης 
των 90 Ι<Ν, ή που είναι ικανές να μετρούν ταυτόχρονα 
τις τρεις συνιστώσες της αξονικής ώσης. 

15.Β.4. Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος ως κάτωθι, 
χρησιμοποιήσιμοι για τα συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α. ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α.: 

α. Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος ικανοί να προ¬ 
σομοιώσουν όλες τις παρακάτω συνθήκες πτήσης: 

1. Περιβάλλον κραδασμών ίσο ή μεγαλύτερο των 10 
9 πτιε, που μετρώνται σε 'γυμνή τράπεζα’, μεταξύ 20 Ηζ 
και 2 Ι<Ηζ προκαλώντας δυνάμεις ίσες ή μεγαλύτερες 
των 5 Ι<Ν, και 

2. Οποιοδήποτε από τα εξής: 

α.Ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από 15 χλμ, ή 

β. Εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον -50°Θ ως 125°Θ. 

β. Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος ικανοί να προσο¬ 
μοιώσουν όλες τις παρακάτω συνθήκες πτήσης: 

1. Ακουστικό περιβάλλον με συνολική στάθμη πίεσης 
ήχου 140 άΒ ή μεγαλύτερη (αναφερόμενη στα 2 χ 10 5 
Ν/πι 2 ) ή με συνολική χαρακτηριστική ακουστική έξοδο 
ισχύος 4 ΚΝΛ/ ή μεγαλύτερη, και 

2. Οποιοδήποτε από τα εξής: 

α.Ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από 15 χλμ, ή 

β. Εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον -50°Θ ως 125°Θ. 

Τεχνική Σημείωση: 

Το Είδος 15.Β.4.α. περιγράφει συστήματα που είναι ικα¬ 
νά να παράγουν περιβάλλον κραδασμών με μονό κύμα 
(π.χ. ημιτονοειδές κύμα) και συστήματα ικανά να παρά¬ 
γουν ευρυζωνική τυχαία δόνηση (δηλ. φάσμα ισχύος). 

15.Β.5. Επιταχυντές ικανοί να παρέχουν ηλεκτρομαγνη- 
τική ακτινοβολία παραχθείσα με όΓθπιεείΓαΙιΙυηρ από 
επιταχυθέντα ηλεκτρόνια 2 Μθ\/ ή περισσότερο, και 
εξοπλισμός που περιέχει τους εν λόγω επιταχυντές, 
χρησιμοποιήσιμα για τα συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α. ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

Σημείωση: 

Το 15.Β.5 δεν ελέγχει εξοπλισμό ειδικώς σχεδιασμένο 
για ιατρικούς σκοπούς. 

Τεχνική Σημείωση: 

Στο Είδος 15.Β. “γυμνή τράπεζα’ σημαίνει επίπεδη τρά¬ 
πεζα, ή επιφάνεια, χωρίς σταθερά στοιχεία ή εξαρτή¬ 
ματα. 

15.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

15.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

15.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 15.Β. 
χρησιμοποιήσιμο για συστήματα δοκιμών που ορίζονται 
στο Ι.Α. ή υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

15.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

15.Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 


«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 

15. Β. ή 15.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 16 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

16.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

16.Α.1. Ειδικώς σχεδιασμένοι υβριδικοί (συνδυασμένοι 
αναλογικοί/ ψηφιακοί) ηλεκτρονικοί υπολογιστές για 
την εκπόνηση μοντέλων, προσομοίωση ή ολοκλήρωση 
σχεδιασμού συστημάτων που ορίζονται στο Ι.Α. ή των 
υποσυστημάτων που ορίζονται στο 2.Α. 

Σημείωση: 

Ο έλεγχος αυτός ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός πα¬ 
ρέχεται με «λογισμικό» που ορίζεται στο 16.Δ.1. 

16.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ουδείς. 

16.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

16.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

16.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο για την εκ¬ 
πόνηση μοντέλων, προσομοίωση, ή ολοκλήρωση σχε- 
διασμού των συστημάτων που ορίζονται στο Ι.Α. ή των 
υποσυστημάτων που ορίζονται στο 2.Α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Η εκπόνηση μοντέλων περιλαμβάνει ειδικότερα την 
αεροδυναμική και θερμοδυναμική ανάλυση των συστη¬ 
μάτων. 

16.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

16. Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 

16. Α. ή 16.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 17 ΑΠΟΚΡΥΨΗ (δΤΕΑϋΓΗ) 

17. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

17.Α.1. Διατάξεις για ανηγμένα παρατηρήσιμα μεγέθη 
όπως ανακλαστικότητα ραντάρ, επισημάνσεις (είρηείυΐΌε) 
υπεριώδους/υπέρυθρης και ακουστικές επισημάνσεις 
(δηλ. τεχνολογία απόκρυψης/είβαΐΐίι), για εφαρμογές 
χρησιμοποιήσιμες για τα συστήματα που ορίζονται στο 
Ι.Α. ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

17.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

17.Β.1. Συστήματα, ειδικώς σχεδιασμένα για μέτρηση 
ανακλαστικής επιφάνειας στόχου ραντάρ, χρησιμοποι¬ 
ήσιμα για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή τα 
υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

17.Γ. ΥΛΙΚΑ 

17.Γ.1. Υλικά για ανηγμένα παρατηρήσιμα μεγέθη όπως 
ανακλαστικότητα ραντάρ, επισημάνσεις (είρηεΙυΐΌε) υπε¬ 
ριώδους/υπέρυθρης και ακουστικές επισημάνσεις (δηλ. 
τεχνολογία απόκρυψης/εΙοαΙΙά), για εφαρμογές χρησι¬ 
μοποιήσιμες για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή 
19.Α. ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

Σημειώσεις: 

Ι.Το 17.Γ.1. περιλαμβάνει δομικά υλικά και επιστρώσεις 
(περιλαμβανομένων χρωμάτων), ειδικώς σχεδιασμένα 
για ανηγμένη ή προσαρμοσμένη ανακλαστικότητα ή 
εκπεμψιμότητα στο μικροκυματικό, υπέρυθρο ή υπερι¬ 
ώδες φάσμα. 

2. Το 17.Γ.1. δεν ελέγχει επιστρώματα (περιλαμβανο- 
μένων χρωμάτων) όταν είναι ειδικώς σχεδιασμένα για 
θερμικό έλεγχο δορυφόρων. 




ΦΕΚ 25 
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ΜΑ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

17.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο για ανηγμένα 
παρατηρήσιμα μεγέθη όπως ανακλαστικότητα ραντάρ, 
επισημάνσεις (είςπαίϋΓθε) υπεριώδους/υπέρυθρης και 
ακουστικές επισημάνσεις (δηλ. τεχνολογία απόκρυψης/ 
εΐοαίΐά), για εφαρμογές χρησιμοποιήσιμες για τα συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο Ι.Α. ή 19.Α. ή τα υποσυστήματα 
που ορίζονται στο 2.Α. 

Σημείωση: 

Το 17.Δ.1. περιλαμβάνει «λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμέ¬ 
νο για ανάλυση της μείωσης επισημάνσεων (είςπαίυΓθ 
ΓοδυοΙίοπ). 

17.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

17. Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού, υλικών ή «λογισμικού» που ορίζεται 
στο ΜΑ., 17.Β., 17.Γ. ή ΜΑ. 

Σημείωση: 

Το 17.Ε.1 περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων ειδικώς 
σχεδιασμένες για ανάλυση της μείωσης επισημάνσεων 
(είςπαΙυΓθ ΓοδυοΙίοπ). 

ΕΙΔΟΣ 18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

18Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

18Α.1. «Μικροκυκλώματα» «Ανθεκτικά σε Ακτινοβολία» 
χρησιμοποιήσιμα για την προστασία πυραυλικών συστη¬ 
μάτων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έναντι 
πυρηνικών επιδράσεων (π.χ. Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός 
(ΕΜΡ), ακτίνες-Χ, συνδυασμένες επιδράσεις έκρηξης 
και θερμικής ενέργειας), και χρησιμοποιήσιμα για τα 
συστήματα που ορίζονται στο ΙΑ. 

18. Α.2. Άνιχνευτές’ ειδικώς σχεδιασμένοι ή τροποποι¬ 
ημένοι για την προστασία πυραυλικών συστημάτων και 
μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έναντι πυρηνι¬ 
κών επιδράσεων (π.χ. Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός (ΕΜΡ), 
ακτίνες-Χ, συνδυασμένες επιδράσεις έκρηξης και θερμι¬ 
κής ενέργειας), και χρησιμοποιήσιμοι για τα συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α. 

Τεχνική Σημείωση: 

Ο 'ανιχνευτής’ ορίζεται ως μία μηχανική, ηλεκτρική, 
οπτική ή χημική διάταξη που αυτομάτως ταυτοποιεί και 
καταγράφει, ή καταχωρεί ένα ερέθισμα όπως μία αλλα¬ 
γή στην πίεση ή την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, 
ένα ηλεκτρικό ή ηλεκτρομαγνητικό σήμα ή ακτινοβολία 
από ραδιενεργό υλικό. Εδώ περιλαμβάνονται διατάξεις 
που ανιχνεύουν με άπαξ λειτουργία ή αστοχία. 

18.Α.3 Προστατευτικοί θόλοι (Γαάοπιο) σχεδιασμένοι 
να αντέχουν συνδυασμένο θερμικό σοκ μεγαλύτερο 
από 4,184 χ 10 6 ϋ/πι 2 συνοδευόμενο από πίεση αιχμής 
(ροαΚ ονβΓ ρΓΘδδϋΓθ) μεγαλύτερη από 50 Ι<Ρα, χρησι¬ 
μοποιήσιμοι στην προστασία πυραυλικών συστημάτων 
και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατά των 
πυρηνικών συνεπειών (π.χ. Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός 
(ΕΜΡ), ακτίνες-Χ, συνδυασμένες επιδράσεις έκρηξης 
και θερμικής ενέργειας), και χρησιμοποιήσιμοι για τα 
συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

18.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ουδείς. 

18.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

18.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ουδέν. 

18.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 


18. Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 18.Α, 

ΕΙΔΟΣ 19 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

19. Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

19.Α.1. Πλήρη πυραυλικά συστήματα (περιλαμβανο- 
μένων συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων, οχημάτων 
εκτόξευσης στο διάστημα, και πυραυλοβολίδων), που 
δεν ορίζονται στο Ι.Α.Ι., ικανά για «βεληνεκές» ίσο ή 
μεγαλύτερο από 300 χλμ. 

19.Α.2. Πλήρη συστήματα μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων (περιλαμβανομένων συστημάτων πυραύλων 
πλεύσεως/οΓυίδθ, τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων στό¬ 
χου και αναγνωριστικών τηλεκατευθυνόμενων οχημά¬ 
των), που δεν ορίζονται στο Ι.Α.2., ικανά για «βεληνεκές» 
ίσο ή μεγαλύτερο από 300 χλμ. 

19.Α.3. Πλήρη συστήματα μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων, που δεν ορίζονται στο Ι.Α.2. ή 19.Α.2., που 
διαθέτουν όλα τα παρακάτω: 

α. Διαθέτουν οιοδήποτε από τα παρακάτω: 

1. Δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου πτήσης και πλο¬ 
ήγησης, ή 

2. Δυνατότητα ελεγχόμενης πτήσης εκτός του άμεσου 
οπτικού πεδίου με άνθρωπο-χειριστή, και 

β. Διαθέτουν οιοδήποτε από τα παρακάτω: 

1. Ενσωματώνουν σύστημα/μηχανισμό χορήγησης αε¬ 
ρολύματος χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 λίτρων, 

ή 

2. Είναι σχεδιασμένα ή τροποποιημένα να ενσωμα¬ 
τώνουν σύστημα/μηχανισμό χορήγησης αερολύματος 
χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 λίτρων. 

Τεχνικές Σημειώσεις: 

1. Το αερόλυμα συνίσταται από σωματίδια ή υγρά 
εκτός από συστατικά στοιχεία, υποπροϊόντα ή πρόσθε¬ 
τα καυσίμου, ως τμήμα του ωφέλιμου φορτίου που θα 
διασπαρεί στην ατμόσφαιρα. Παραδείγματα αερολυμά¬ 
των είναι τα ζιζανιοκτόνα για τον ψεκασμό καλλιεργειών 
και τα ξηρά χημικά για εμβολιασμό νεφών. 

2. Το σύστημα/μηχανισμός χορήγησης αερολύματος 
περιέχει όλες εκείνες τις διατάξεις (μηχανικές, ηλεκτρι¬ 
κές, υδραυλικές, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την 
αποθήκευση και διασπορά αερολύματος στην ατμό¬ 
σφαιρα. Εδώ περιλαμβάνεται η δυνατότητα έγχυσης 
αερολύματος στον ατμό εξαγωγής καύσης και στο 
ελικόρευμα. 

Σημείωση: 

Το Είδος 19.Α.3. δεν ελέγχει μικρογραφίες (μοντέλα) 
αεροσκαφών, ειδικώς σχεδιασμένα για σκοπούς ψυχα¬ 
γωγίας ή αγώνων. 

19.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ουδείς. 

19.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Ουδέν. 

19.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

19.Δ.1. «Λογισμικό» που συντονίζει την λειτουργία πε¬ 
ρισσότερων από ένα υποσυστημάτων, ειδικώς σχεδι¬ 
ασμένο ή τροποποιημένο για «χρήση» στα συστήματα 
που ορίζονται στο 19.Α.1. ή 19.Α.2. 

19.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

19.Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
περί Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή 
«χρήση» εξοπλισμού που ορίζεται στο 19.Α.1. ή 19.Α.2. 
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ΕΙΔΟΣ 20 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
20.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΕΡΗ 

20.Α.1. Πλήρη υποσυστήματα ως εξής: 
α. Μεμονωμένες πυραυλικές βαθμίδες, που δεν ορί¬ 
ζονται στο 2.Α.Ι., χρησιμοποιήσιμες σε συστήματα που 
ορίζονται στο 19.Α., 

β. Πυραυλοκινητήρες στερεού προωθητικού ή υγρού 
προωθητικού, που δεν ορίζονται στο 2.Α.Ι., χρησιμοποιή¬ 
σιμοι σε συστήματα που ορίζονται στο 19.Α., με συνολική 
προωστική ικανότητα ίση ή μεγαλύτερη από 8,41 χ 10 5 
Νε αλλά μικρότερη από 1,1 χ ΙΟ 6 Νε. 

20.Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
20.Β.1. «Εγκαταστάσεις παραγωγής» ειδικώς σχεδια¬ 
σμένες για τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 20.Α. 

20.Β.2. «Εξοπλισμός παραγωγής» ειδικώς σχεδιασμένος 
για τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 20.Α. 

20.Γ. ΥΛΙΚΑ 
Ουδέν. 


20.Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

20.Δ.1. «Λογισμικό» ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τα συστήματα που ορίζονται στο 20.Β.1. 

20.Δ.2. «Λογισμικό», που δεν ορίζεται στο 2.Δ.2., ειδικώς 
σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη «χρήση» πυραυ- 
λοκινητήρων που ορίζονται στο 20.Α.1.β. 

20.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

20.Ε.1. «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση περί 
Τεχνολογίας, για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» εξο¬ 
πλισμού ή «λογισμικού» που ορίζεται στο 20.Α., 20.Β. ή 20Δ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Δήλωση Κατανόησης 

Τα Μέλη συμφωνούν ότι, σε εκείνες τις περιπτώσεις 
όπου ρητώς επιτρέπονται «εθνικά ισοδύναμα» ως εναλ¬ 
λακτικά των καθοριζόμενων Διεθνών Προτύπων, οι τε¬ 
χνικές μέθοδοι και παράμετροι που ενσωματώνονται 
στο εθνικό ισοδύναμο θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
εκπληρώνονται οι απαιτήσεις προτύπου που τίθενται 
από τα καθοριζόμενα Διεθνή Πρότυπα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Έγγραφο 3/2006/985 Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε 

3/2006/985 

Ηνωμένα Έθνη 

Συμβούλιο Ασφαλείας 

Διανομή: Γενική 
15 Δεκεμβρίου 2006 
Πρωτότυπο: στα Αγγλικά 

Επιστολή της 7ης Δεκεμβρίου 2006, από το Μόνιμο Αντι¬ 
πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανί¬ 
ας και της Βόρειας Ιρλανδίας στα ΗνωμέναΈθνη, η οποία 
απευθύνεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας 

Σας επισυνάπτω τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά 
με τις ευαίσθητες μεταφορές που σχετίζονται με πυ¬ 
ραύλους, οι οποίες πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυα¬ 
σμό με την επιστολή της 13ης Οκτωβρίου 2006, από το 
Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Γαλλίας στα ΗνωμέναΈθνη, 
που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφα¬ 
λείας (3/2006/815) (βλ. Παράρτημα). Θα ήμουν ευγνώμων 
εάν προβαίνατε στις αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε η 
παρούσα επιστολή και το Παράρτημά της να κυκλοφο¬ 
ρήσουν ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

(υπογραφή) ΕπιγΓ ϋοηοε Ραπγ 

Παράρτημα της επιστολής της 7ης Δεκεμβρίου 2006, 
από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στα 
ΗνωμέναΈθνη, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 

Κατευθυντήριες Γ ραμμές σχετικά με τις ευαίσθητες 
μεταφορές που σχετίζονται με πυραύλους. 

1. Σκοπός αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι 
ο περιορισμός των κινδύνων διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής (δηλ. πυρηνικών, χημικών και βιολογι¬ 
κών όπλων), μέσω του ελέγχου των μεταφορών που 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στα συστήματα μεταφο¬ 
ράς (εκτός από τα επανδρωμένα αεροσκάφη) τέτοιων 
όπλων. Οι Κατευθυντήριες Γ ραμμές προορίζονται επί¬ 
σης να περιορίσουν τον κίνδυνο να περιέλθουν τα ελεγ¬ 
χόμενα αντικείμενα και η τεχνολογία τους στα χέρια 
τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων. Οι Κατευθυντήριες 
Γ ραμμές δεν έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν τα 
εθνικά διαστημικά προγράμματα ή τη διεθνή συνεργα¬ 
σία σε τέτοια προγράμματα, εφ’ όσον τα προγράμματα 
αυτά δε θα μπορούσαν να συμβάλουν σε συστήματα 
μεταφοράς όπλων μαζικής καταστροφής. Οι παρούσες 
Κατευθυντήριες Γ ραμμές, συμπεριλαμβανομένου και του 
συνημμένου Παραρτήματος, αποτελούν τη βάση για 
τον έλεγχο μεταφορών προς οποιοδήποτε προορισμό, 
πέρα από κυβερνητική δικαιοδοσία ή έλεγχο, όλων των 
συστημάτων μεταφοράς (εκτός από τα επανδρωμένα 
αεροσκάφη), τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν όπλα 
μαζικής καταστροφής, και του εξοπλισμού και της τε¬ 
χνολογίας που σχετίζονται με πυραύλους, η απόδοση 
των οποίων, από άποψη εκρηκτικού φορτίου και βεληνε- 
κούς, υπερβαίνει τις δηλωθείσες παραμέτρους. Ο περιο¬ 
ρισμός θα ασκηθεί στην εξέταση όλων των μεταφορών 
αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και 
όλες αυτές οι μεταφορές θα εξετάζονται ανά περί¬ 
πτωση. Η Κυβέρνηση θα εφαρμόζει τις Κατευθυντήριες 
Γ ραμμές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 


2. Το Παράρτημα αποτελείται από δύο κατηγορίες 
αντικειμένων, όρος ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον 
εξοπλισμό όσο και την τεχνολογία. Τα αντικείμενα της 
Κατηγορίας I, τα οποία στο σύνολό τους περιλαμβά¬ 
νονται στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος, είναι τα 
αντικείμενα μέγιστης ευαισθησίας. Εάν ένα αντικείμενο 
της Κατηγορίας I συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύστημα, 
το σύστημα αυτό θεωρείται επίσης ως Κατηγορίας I, 
εκτός από την περίπτωση που το ενσωματωθέν αντι¬ 
κείμενο δεν μπορεί να διαχωριστεί, να αφαιρεθεί ή να 
αναπαραχθεί. Ιδιαίτερος περιορισμός θα ασκείται στην 
εξέταση μεταφορών της Κατηγορίας I, ανεξάρτητα από 
το σκοπό τους και θα υπάρχει ισχυρό τεκμήριο άρνησης 
τέτοιων μεταφορών. Ιδιαίτερος περιορισμός θα ασκείται 
επίσης στην εξέταση μεταφορών οποιωνδήποτε αντικει¬ 
μένων του Παραρτήματος ή οποιωνδήποτε πυραύλων 
(είτε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα είτε όχι), εάν 
η Κυβέρνηση κρίνει, βάσει όλων των διαθέσιμων, πει¬ 
στικών πληροφοριών, οι οποίες αξιολογούνται σύμφωνα 
με παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της 
παραγράφου 3, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
για τη μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής και θα 
υπάρχει ισχυρό τεκμήριο άρνησης τέτοιων μεταφορών. 
Μέχρι νεωτέρας, η μεταφορά εγκαταστάσεων παραγω¬ 
γής της Κατηγορίας I δεν θα εγκρίνεται. Η μεταφορά 
άλλων αντικείμενων της Κατηγορίας I θα εγκρίνεται 
μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις και όπου η Κυβέρνηση: 
(α) λαμβάνει δεσμευτικές διακυβερνητικές υποσχέσεις, 
οι οποίες ενσωματώνουν τις διαβεβαιώσεις της κυβέρ- 
νησης-παραλήπτη που απαιτούνται βάσει της παρα¬ 
γράφου 5 αυτών των Κατευθυντήριων Γ ραμμών και (β) 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη όλων των μέτρων, 
τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το αντικείμενο διατίθεται μόνο για τη δηλωθείσα 
τελική χρήση του. Είναι ευνόητο ότι η απόφαση μετα¬ 
φοράς παραμένει αποκλειστική και κυρίαρχη κρίση της 
Κυβέρνησης. 

3. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μεταφοράς 
σχετικά με αντικείμενα του Παραρτήματος, λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

Α. Ανησυχίες σχετικά με τη διάδοση όπλων μαζικής 
καταστροφής. 

Β. Οι δυνατότητες και οι στόχοι των πυραυλικών και 
διαστημικών προγραμμάτων του κράτους-παραλήπτη. 

Γ. Η σπουδαιότητα της μεταφοράς, από την άποψη 
της ενδεχόμενης ανάπτυξης συστημάτων μεταφοράς 
(εκτός από τα επανδρωμένα αεροσκάφη) όπλων μαζικής 
καταστροφής. 

Δ. Η αξιολόγηση της τελικής χρήσης των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών διαβεβαιώσεων 
των κρατών-παραληπτών, οι οποίες αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους 5.Α και 5.Β πιο κάτω. 

Ε. Η δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών πολυμερών 
συμφωνιών. 

ΣΤ. Ο κίνδυνος να περιέλθουν τα ελεγχόμενα αντικεί¬ 
μενα στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων. 

4. Η μεταφορά τεχνολογίας σχεδιασμού και παρα¬ 
γωγής, η οποία συνδέεται άμεσα με οποιαδήποτε αντι¬ 
κείμενα του Παραρτήματος, υπόκειται σε όσο μεγάλο 
βαθμό εξονυχιστικής εξέτασης και ελέγχου υπόκειται 
και ο ίδιος ο εξοπλισμός, στην έκταση που επιτρέπεται 
από την εθνική νομοθεσία. 
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5. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά θα μπορούσε 
να συμβάλει σε ένα σύστημα μεταφοράς όπλων μαζι¬ 
κής καταστροφής, η Κυβέρνηση εγκρίνει τις μεταφορές 
αντικειμένων του Παραρτήματος, μόνο αφού λάβει τις 
κατάλληλες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση του κρά- 
τους-παραλήπτη ότι: 

Α. Τα αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το 
σκοπό που δηλώθηκε και ότι η χρήση αυτή δε θα τρο¬ 
ποποιηθεί ούτε τα αντικείμενα θα τροποποιηθούν ή 
αντιγραφούν, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της 
Κυβέρνησης. 

Β. Ούτε τα αντικείμενα ούτε τα αντίγραφα ούτε τα 
παράγωγα τους δεν θα επαναμεταφερθούν, χωρίς τη 
συγκατάθεση της Κυβέρνησης. 

6. Για την προαγωγή της αποτελεσματικής λειτουρ¬ 
γίας των Κατευθυντήριων Γραμμών, η Κυβέρνηση, όπου 
είναι αναγκαίο και πρόσφορο, θα ανταλλάσσει σχετικές 
πληροφορίες με άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες εφαρμό¬ 
ζουν τις ίδιες Κατευθυντήριες Γραμμές. 


7. Η Κυβέρνηση: 

Α. Θα προβλέπει ότι οι εθνικοί έλεγχοι εξαγωγών της 
απαιτούν έγκριση για τη μεταφορά των εκτός καταλό¬ 
γου αντικειμένων, εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από 
τις αρμόδιες αρχές της Κυβέρνησης ότι τα αντικείμενα 
μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για χρήση 
σε σχέση με συστήματα μεταφοράς όπλων μαζικής κα¬ 
ταστροφής, εκτός από τα επανδρωμένα αεροσκάφη, 

Β. και, εάν ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα εκτός κατα¬ 
λόγου αντικείμενα προορίζονται να συμβάλουν σε τέ¬ 
τοιες δραστηριότητες, εν όλω ή εν μέρει, θα προβλέπει, 
στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τους εθνικούς 
ελέγχους εξαγωγών, τη γνωστοποίηση, εκ μέρους του 
εξαγωγέα, προς τις αρχές που αναφέρονται πιο πάνω, 
οι οποίες θα αποφασίζουν εάν θα πρέπει ή όχι να υπό- 
κειται η σχετική εξαγωγή σε έγκριση. 

8. Η πιστή τήρηση αυτών των Κατευθυντήριων Γ ραμ¬ 
μών από όλα τα Κράτη, προς όφελος της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας, θα ήταν ευπρόσδεκτη. 
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